

Οί 9 ί(Λΐ 5 ^ 9 ηεοΙ βγ I 
ΤΗθοΰοΓοε Μουιηαρι 
ϋβΐβ: 2007.02.^21:29:59 
ΕΕΤ 

Ρθ35θπ: δίβΠθο ΡϋΡ 
(θΓπΟθΟΟειΙ) | 
ίοοβίίοη: Α0τβ|5, ΕΙΙίπϊΚο 
Τ γρο9Γ3ίίο 


19137 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1446 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αοιθυ. 4113. 223/01/2006 

«Αποδοχή οδηγιών σχετικά με την εναρμόνιση των απαι¬ 
τήσεων για τις εγκαταστάσεις ραδιοεξοπλισμού 
ΘΜϋδδ σε πλοία που υπάγονται στη Δ.Σ. Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ., 
1974 όπως αυτές εγκρίθηκαν από την 77η Σύνοδο 
της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (Μαπίίπΐθ δβίβίγ 
Οοπιπιίίίβθ) του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(ΙηΙθΓηαΙίοηαΙ ΜαπΙίπΐθ ΟΓραηίζαΙίοη), σύμφωνα με την 
ΟΟΜδΑΒ/ΟίΐΌ.32/16.8.2004». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 2 του ν. 2013/1992 «Αποδοχή τροποποιή¬ 
σεων του Κεφαλαίου I του Παραρτήματος της Διεθνούς 
Σύμβασης «Περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης ζωής εν 
θαλάσση, 1974» και άλλες διατάξεις» (Α’ 28). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 46 και 50 του ν.δ. 187/1973 
«Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου». (Α' 261). 

3. Την παρ. 10.17 της αναφοράς της 77ης Συνόδου 
της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜαπΙίπιο δαίθΐγ 
Οοπιπιίίίβθ) του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΜδΟ 
77/26/10.6.2003 με την οποία εγκρίθηκαν οι οδηγίες 
ΟΟΜ3ΑΒ/ΟίΐΌ.32/16.8.20θ4 «σχετικά με την εναρμόνιση 
των απαιτήσεων για τις εγκαταστάσεις ραδιοεξοπλισμού 
ΟΜϋδδ σε πλοία που υπάγονται στη Δ.Σ. Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ., 
1974». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του π.δ. 242/1999 «Ορ¬ 
γανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α' 201), 
όπως αυτό αναριθμήθηκε με το π.δ. 320/2001 (Α' 217). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί¬ 
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98). 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα¬ 
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο πρώτο 

1. Γίνονται αποδεκτές οδηγίες σχετικά με την εναρμόνι¬ 
ση των απαιτήσεων για τις εγκαταστάσεις ραδιοεξοπλι- 
σμού ΟΜϋδδ σε πλοία που υπάγονται στη Δ.Σ. δΟΕΑδ, 
όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής 
Ασφάλειας (ΜθπΙίπΐθ δαίθίγ ΟοπιηηίΙΙθΘ) του Διεθνή Ναυ¬ 
τιλιακού Οργανισμού (ΙπΙοπιαΙιοπαΙ ΜαπΙίπιο ΟΓραηίζαΙίοη), 
σύμφωνα με την ΟΟΜδΑΒ/ΟίΐΌ.32/16.8.2004. 
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2. Τα κείμενα των ως άνω οδηγιών σε πρωτότυπο 
στην Αγγλική και σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, 
παρατίθενται ως ΜΕΡΟΣ Α και ΜΕΡΟΣ Β αντίστοιχα 
στην παρούσα απόφαση. 

3. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του Αγγλικού 
και του Ελληνικού κειμένου των οδηγιών, κατισχύει το 
Αγγλικό. 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΟΟΜδΑΒ/ΟίΐΌ. 32 

ΗΑΒΜΟΝΙΖΑΤΙΟΝ ΟΡ ΘΜϋδδ ΒΕΟΙΙΙΒΕΜΕΝΤδ ΡΟΒ 
ΒΑϋΙΟ ΙΝδΤΑΙΕΑΤΙΟΝδ ΟΝ ΒΟΑΒϋ δΟΙΑδ δΗΙΡδ 

1. Τάθ δυό-ΟοπιπΉΐΙθθ οπ ΒαάίοοοπιπιυηίοαΙίοπε αηά 
δοείΓοίι αηά Βοεουο (ΟΟΜδΑΒ), 3ί ίίε εονοπίό εοεείοπ 
(13 Ιο 17 ϋθηυβΓγ 2003), βρΓθθά Ιίΐ3ΐ ΙΗθγθ \λ/θγθ 3 ηβθά 
ίοι - ίΐ3Γηηοηίζ3ΐίοη οί ΘΜϋδδ ΓθςυίΓθπίθηίε ίοι - Γ3άίο 
ίη3ΐ3ΐΐ3ΐίθΠ3 ΟΠ 0031X1 δΟΕΑδ 3ίΐίρ3 3ηά ΡΓΘΡ3ΓΘ0 
ΟυίάθΙίηοε* ίοΓ Ιίΐθ ίη3ΐ3ΐΐ3ίίοη οΐ ορυίρηηθηΐ, 9 ίνοη ίη 
ίίΐθ 3ΠΠΘΧ. 

2. Τίΐθ ΜθΓίΐϊηη© δθίθΐγ ΟοπιπιίΙΙβθ, 31 ίΐ3 ββνβηίγ- 
3βνβηΙΙη 3θ53ίοη (28 Μβγ Ιο 6 ϋυηβ 2003), οοηουιτβά 
ννίίΐη ίΐηβ νίβνν οί ΙΙηβ δυό-ΟοπιπιίίΙβθ θηά βηοουΓθρβά 
ΐΤιβ ϋ3β οί ίίΐθ3θ ΟυίάβΙίηβ3 ννΐηβη ίπιρίθπιβηΐίης ηβνν 
ΘΜϋδδ ίηβΙθΙΙθΙίοηβ. 

3. ΜθπιόβΓ ΘονθπηηηθηΙβ θγθ ίηνίίβά Ιο όπη 9 Ιίιβ 
βηηβχβά ΟυίάβΙίηβ3 Ιο ΐΤιβ θίίβηίίοη οί 311 οοηοβΓηβά, ίη 
ρ3Γΐίουΐ3Γ, 3ίηίροννηβΓ3, είηίρ ορβί'βίοΐ'β, 3ίιίρρίη9 πΐ3η39βι·5, 
ηη3ηυΐ30ΐυΓθΓ3 θηά βυΐ'νβγοί'β. 

*ΑΙΙ ΓθίβΓβηοθ3 ίο ρυόΐίοθίίοηβ 3ηά 5ί3ηό3Γά3 ήβνβ όββη 
3άίϋ5ίθά όγ Ιίΐβ δθΟΓθίθΓίθί. 

ΑΝΝΕΧ 

ΟυίϋΕϋΝΕδ ΡΟΒ ΤΗΕ ΗΑΒΜΟΝΙΖΑΤΙΟΝ ΟΡ ΘΜϋδδ 
ΒΕΟΙΙΙΒΕΜΕΝΤδ ΡΟΒ ΒΑϋΙΟ ΙΝδΤΑΕΕΑΤΙΟΝδ ΟΝ 
ΒΟΑΒϋ δΟΙΑδ δΗΙΡδ 

ΟΟΝΤΕΝΤδ 

1 ΘθπθγθΙ 

1.1 Αρρίίοθίίοη 

1.2 ΒυΙβ3 3ηά Γθ9υΐ3ΐίοη3 

1.3 ϋΓ3ννίη95 

1.4 Ιηβίιχιοίίοη πίθηυθίβ 3ηά ρυόΐίοβίίοηβ 

1.5 Τθθί5 3ηά 3Ρ3ΓΘ ρ3Γί3 

1.6 Μθίηίβηθηοβ ΓβρυίΓβπίθηΙβ 

1.7 δίιίρ 3ί3ίίοη Γθάίο Ιίοβηοβ 

1.8 ΑρρΙίοθίίοη ίοι - θοίίνβΐίοη οί 33ΐβΙΙίΐβ βρυίρηηθηί 

1.9 ϋβ-3θίίν3ίίοη οί 33ίθΙΙίίθ βςυίρπιβηΐ ννίιβη ίι·3η3ίβπίη9 
3 3ΐηίρ ίο ίθΓβί9Π ίί39 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1.10 ΙηίίίβΙ βηοΙ βηηυβΙ Γβοΐίο δυη/βγ, ίδδυβηοβ, ΓβηβννβΙ 
βηοΙ βηοΙοΓδβηηβηΙ οΐ δβίβίγ ΒβοΙίο ΟβΓίίίίοβίβδ 

2 ΡυηοίίοηβΙ ΓβρυίΓβηηβηΙδ 

2.1 ΘβηβΓβΙ 

2.2 5θ3 3Γθ3δ (οΐβίίηίίίοηδ) 

2.3 ΕρυίρηηβηΙ ΓβρυίΓβηπβηΙδ (ίηοΐυοίίης οΐυρίίοβίίοη οί 
βρυίριτίθηΐ) ίοΓ δΟΕΑδ δίιίρδ 

3 Ββδίο βρυίρηηβηΐ - δυρρΙβιτίθηΙβΓγ ΓβρυίΓβηηβηΙδ 

3.1 ΘβηβΓβΙ ΓβςυίΓβιηθηΙδ 

3.2 Νβνί93ίίοηβΙ δβίβίγ Ν/ΗΡ 

3.3 Μ3ΓΚΪΠ9 οί ΓβοΙίο βςυίρηηθηΐ βηοΙ ηοίίοβδ 

3.4 ΕηηθΓ9Θηον ΙίςΟΙδ 

3.5 ΒβοοιτίΓηθηοΙβοΙ ίηδΙβΙΙβίίοη 

3.6 δίιίρδ ννίίίι ίηΙθ9Γ3ίθθΙ ίιηοΐρβ δγδίβηη (ΙΒδ) 

3.7 δίιίρδ ννίίίι ίηΐΘ9Γ3ΐβδΙ ΓβοΙίοοοηηηηυηίοβΙίοη δγδίβηηδ 
(ΙΒΟδ) 

4 ΘΜϋδδ ΓβοΙίο βρυίριτίθηΐ 

4.1 ΕοοβΙίοη οί νΗΡ ΐΓβηδοβίνβΓδ βηοΙ \/ΗΡ ϋδΟ 
οοηίΓοΙΙθΓδ 

4.2 Οοηίίηυουδ ννβίοίι οη ϋδΟ νΗΡ οίιβηηβΙ 70 

4.3 ΕοοβΙίοη οί ΜΡ/ΗΡ ΐΓβηδοβίνβΓδ 

4.4 \Λ/3ΐοίιΚΘθρίη9 ΓβοβίνβΓδ ίοΓ ϋδΟ 

4.5 ΙΛ/βΙοίιΙοβθρίηρ οη ΜΡ ογ ΜΡ/ΗΡ ϋδΟ 

4.6 δβίβΙΙίίβ δίιίρ ββΓίίι δίβίίοη (δΕδ) 

4.7 Οοηηοοίίοη οί βχίβΓηβΙ Ιοοβίβοΐ οΐβίβ ΙβπηίηβΙ ίο 
ηηβηοΙβΙοΓγ ΙηιηβΓδβΙ-Ο δίιίρ ββΓίίι δίβίίοη ίη 

ίίιβ ΘΜϋδδ 

4.8 Εχίτβ ΓβρυίΓβηηβηΙδ ίοΓ ρβδδβηρβΓ δίιίρδ 

4.9 ΝΑνΤΕΧ βηοΙ ΕΘΟ (ΕηίιβηοβοΙ ΘΓουρ ΟβΙΙ) ΓβοβίνβΓ 

4.10 δ3ΐθΙΙίΙβ ίΙοβί-ίΓββ ΕΡΙΒΒ 

4.11 δββΓοίι βηοΙ Γβδουβ γ3ο)3γ ίΓβηδροηοΙβΓδ (δΑΒΤ) 

4.12 ΗβηοΙ ίιβίοΐ (Τννο-ννβγ) ΘΜϋδδ νΗΡ ΐΓβηδοβίνβΓδ 

4.13 ΗβηοΙ ίιβΙοΙ νΗΡ ΐΓβηδοβίνβΓδ βηοΙ οοηηηπυηίοβίίοηδ 
ίΓΟίτι ίίιο ννίηρβ οί ίίιβ η3νί93ΐίοη ίοΓΪςίρ© 

4.14 ΑβΓοηβυίίββΙ ηηοΙοίΙβ βιτιβ^βηογ Γβοΐίοοοηηηηυηίββΐίοη 
βρυίριτίθηΐ 

4.15 ΘΝδδ-ηβνίρβίίοηβΙ δβίβΙΙίίβ δγδίοηη 

4.16 Οοηηβοίίοηδ οί ηβν^βίίοηβΙ ββηδΟΓδ 

5. Αηίοηηβ ίηδΙβΙΙβίίοη 

5.1 ΘβηβΓβΙ 

5.2 ΕοοβΙίοη οί νΗΡ 3ηίοηη3δ 

5.3 ΕοοβΙίοη βηοΙ οίιοίοβ οί ΜΡ/ΗΡ βηίοηηβδ 

5.4 ΕοοβΙίοη οί βηίοηηβ ΙυηβΓ ίοΓ ΜΡ/ΗΡ ΐΓβηδοβίνβΓ 

5.5 Βοοθίνίη 9 βηίοηηβδ 

5.6 δβίθΙΙίΐΘ οοηηηηυηίοβίίοη βηίοηηβδ 

5.7 ΙηδΙβΙΙβίίοη οί οοβχίβΙ οβίιΐβδ 

6. ΕΜΟ, ββΓΐίιίη 9 βηοΙ δ 0 Γββηίη 9 

6.1 ΕΙβοΐΓοηη39ηβΙίο οοιτιρβίίΐοίΐίΐγ (ΕΜΟ) 

6.2 δοΓθβηίηρ οί οββίβδ 

6.3 ΕβΓίίιίηρ 

7. δΟϋΓΟβδ Οί ΘΠΘΓ9Υ 

7.1 Μβίη δοιίΓΟβ οί βΙβοίποβΙ ροννβΓ 

7.2 ΕηηθΓ 9 θηογ βουΓΟβ οί οΙβοίποβΙ ροννβΓ 

7.3 ΒβδβΓνβ δΟϋΓΟβ οί οηβΓ9Υ 

7.4 ΒβοΙίο ββΙΙβΓγ οβρβοίίγ 

7.5 ΒβοΙίο ββΐίβηβδ 

7.6 ΕΙηίηίοπ-υρίβ&Ιο ροννβΓ δυρρΙίβδ (υΡδδ) 

7.7 ΑυίοηηβΙίο ΙοβΙΙβΓγ οίιβΓρβΓδ 

7.8 ΡΓΟίβοίίοη οί οίτουιΐδ ίοΓ βοουηηυΙβΙΟΓ ΒβΙΙβηβδ 

8. ΟβίοΙίηρ βηοΙ ννίηηρ 

8.1 ΒβΙΙβΓγ οίΓουίΙδ -ίυδβδ βηοΙ ίΐΓββΚβΓδ 

9. ΙηδΙβΙΙβίίοη οί ΘΜϋδδ ΓβοΙίο βςυίρηηβηΐ οη βοβΓοΙ 
ηηοΙοίΙβ οίίδίιοΓβ οΙηΙΙίηρ υηίίδ (ΜΟΟΕΙ) 


1. ΟΕΝΕΒΑΕ 

Τίιβδβ ρυίοΙθΙίηβδ ννβΓβ οΙβνβΙορβοΙ ίη ογοΙογ Ιο ρωνίοΙβ 
ΑβΙηηίηίδίΓβΙίοηδ, δίιίρ οννηβΓδ βηϋ ηηβΓίηβ βΙβοίΓοηίοδ 
οοηηρβηίβδ ννίίίι βη υηβηηίι^υουδ ίηίοΓρΓβΙβΙίοη οί ίίιβ 
ΓβοΙίο ίηδΙβΙΙβίίοη ΓβςυίΓβιηθηΙδ ίη δΟΕΑδ οίιβρίβΓ IV, βδ 
βιηβηοΙβοΙ, βηοΙ βοΙορίβοΙ ΙΜΟ ΓβδοΙυίίοηδ. ΒβίβΓβηοβδ βΓβ 
βΙδο ΓΤΊβοΙβ ίο ΙΜΟ οίΓουΙβΓδ, ίίιβ δΤΟ\Λ/ Οοηνβηίίοη βηοΙ 
ΙΤΕΙ ΒβοΙίο Ββ 9 ϋΙβΙίοηδ. 

Τίιβ οοΓβ βίβηηβηΐδ οί ίίιίδ οΐοουιηβηΐ ρίνβ ΘυίοΙβΙίηβδ οη 
ΘΜϋδδ ίηδΙβΙΙβίίοηδ οη ίιοβΓοΙ δίιίρδ. ΗοννβνβΓ, βοΐοΐίΐίοηβΐ 
υδβίυΙ ίηίοητηβίίοη ίδ ίηοΙυοΙβοΙ ίΓοηη οίίιβΓ ΕοοΙίβδ ννίιίοίι βΓβ 
ίηνοΙνβοΙ ννίιβη ηηβΓίΙίηηβ ΓβοΙίο βςυίρηηβηΐ ίδ ίηδίβΙΙβοΙ. 

1.1 ΑρρΙίοβίίοη 

ΒβοΙίο βρυίρηηβηΐ ίηδίβΙΙβοΙ οη δΟΕΑδ δίιίρδ 
δίιουΙοΙ ηηββί ίίιβ ΓβΙβνβηί ΙΜΟ ΓβςυίΓβιηθηΙδ βηοΙ ΙΤΕΙ 
ΓβοοηηηηβηςΙβΙίοηδ βηο) δίιουΙοΙ ίιβ οί β ίγρβ βρρΓονβοΙ 6 γ 
ίίιβ ΑςίΓηίηίδίΓβίίοη. 

Τίιβδβ ΟυίοΙβΙίηβδ βΓβ βρρΙίοβίιΙβ ννίιβη ίηδίβΙΙίη 9 ΟΜϋδδ 
ΓβοΙίο βρυίριτιβηΐ οη ίιοβΓοΙ δΟΕΑδ δίιίρδ. 

Τίιβ τυΐβδ ίη ΐίιβδβ ΘυίοΙβΙίηβδ βΙδο βρρΙγ ίο Γβόίο 
ίηδΙβΙΙβίίοηδ οη ΓποίιίΙβ οίίδίιοΓβ ςΙτίΙΙίηρ υηίίδ βδ ρΓβδοη&βοΙ 
ίη ίίιβ ΜΟϋΕΙ ΟοοΙβ. 

(δββ οίιβρίβΓ 11 Γβ93Γ<1ίη9 ΘΜϋδδ ΓβςυίΓβηηβηΙδ 
οίίδίιοΓβ) 

ΟβΓ 9 θ δίιίρδ οί Ιβδδ ίίιβη 300 ρΐΌδδ ίοηηβρβ ( 91 ) 3ηοΙ 
ίίδίιίη9/θ3ίοίιίη9 νβδδβίδ βΓβ, βδ β 9 θηθΓ3 Ι Γ υίβ, ηοί 
οονβΓβοΙ Ιογ δΟΕΑδ ΓβρυίΓβηηβηΙδ. ΗοννβνβΓ, ίί δυοίι δίιίρδ/ 
νβδδβίδ βΓβ 9°ί η 9 ίο ίηβΐβΙΙ ΘΜϋδδ ΓββΙίο βρυίρηηβηΐ 
οη β νοΙυηίβΓγ Ε>βδίδ ογ ηηβηςΙβΙΟΓγ ίιβδίδ βοοοκ1ίη9 ίο 
ηβίίοηβΙ Ιβννδ, ίίιβδβ ΟυίϋβΙίηβδ δίιουΙοΙ Ειβ ίοΙΙοννβοΙ βδ 
ίβΓ βδ ρΓβΟίίΟβίΐΙβ. 

Τίιβδβ ΟυίοΙβΙίηβδ ΓβίΙβοί, ίο β ΙβΓ 9 β βχίβηί, ιιηβηη&ίρυουδ 
ΓβςυίΓβηηβηΙδ ίη βοοοΓόβηοβ ννίίίι ίίιβ ΓβΙβνβηί τυΐβδ βηό 
ΓβρυΙβίίοηδ, δββ δυβδβοΐίοη 1.2. ίιβίονν. ΟίίιβΓ ρΓβοίίοβΙ 
ίηδΙβΙΙβίίοη δοΐυίίοηδ ίίιβη ίίιβ οηβδ βηηβΓρίηθ Ιγογγί ίίιβδβ 
ΘυίοΙβΙίηβδ ιτιβγ, ίιοννβνβΓ, ίιβ βοββρίβοΙ βδ Ιοηρ 3 δ ίίιβ 
ίηΙβΓηβΙίοηβΙ ΓβρυίΓβΓπβηίδ, βδ ΙβίοΙ οΐοννη ίη ίίιβ δΟΕΑδ 
Οοηνβηίίοη βίο., βΓβ ιτηβΐ βηοΙ ίίιβ ίηδΙβΙΙβίίοη ίδ οοηδίοΙβΓβοΙ 
ίο ίιβ βςυίνβίβηί. 

Νοίβ: - Τίιβ ιτιβηηθ βΙβοίΓοηίοδ οοηηρβηγ ννίιίοίι ίηδίβΙΙδ 
ίίιβ ΓβοΙίο βρυίρηηβηΐ δίιουΐϋ ίιβ ΓβδροηδίίιΙβ ίοΓ 9ίνί η 9 
ΓβοΙίο ορβΓβΐΟΓδ ρτορβΓ ίβηηίΙίβΓίδβΙίοη ίη ίίιβ υδβ οί ίίιβ 
ίηδίβΙΙβοΙ ΓβοΙίο βςυίρηηβηΐ ίιβίοΓβ ίί ίδ ρυί ίηίο ορβΓβίίοη. 

1.2 ΒυΙβδ βηςΙ ΓβρυΙβίίοηδ 

.1 Τίιβδβ ΘυίοΙβΙίηβδ βΓβ ρΓβρβΓβοΙ ίη βοοοΓοΙβηοβ ννίίίι 
ίίιβ ίοΙΙοννίη 9 οοηνβηίίοηδ, Γβ 9 υΙβίίοηδ, ίηδίΓυοίίοηδ βηοΙ 
9 υίοΙβΙίηβδ: 

.1 ίίιβ ΙηΙβΓηβΙίοηβΙ Οοηνβηίίοη Ιογ δβίβίγ οί Είίβ βί δββ, 
δΟΕΑδ 1974, βδ βηηβηοΙβοΙ; 

.2 ΙΜΟ ΓβδοΙυίίοηδ (ΡβΓίοΓΓΠβηοβ δίβηοΙβΓοΙδ) βηο) ΙΜΟ 
οίΓουΙβΓδ 

.3 ΙΤΕΙ (ΙηίβΓηβίίοηβΙ ΤβΙβοοηηηηυηίοβΙίοη υηίοη) ΒβοΙίο 
ΒβρυΙβίίοηδ (ΒΒ); 

.4 ΙηίβΓηβίίοηβΙ δίβηοΙβΓοΙδ - ΙδΟ 8468 1990 (Ε), βηηβχ 
Α; βηο) 

.5 ίίιβ δΤΟνν Οοηνβηίίοη (δίβηοΙβΓοΙ οί ΤΓβίηίηρ, 
ΟβΓίίΐίοβίίοη βηοΙ νΑ/βίοίιΒββρίηρ), 33 βηηβηοΙβοΙ. 

1.3 ϋΓβννίη 9 δ 

1.3.1 ΘβηβΓβΙ 

δρβοίίίβοΙ οΐΓβννίη 9 δ (ρΙβηδ οί ίίιβ ΓβοΙίο ίηδΙβΙΙβίίοη) δίιουΙοΙ 
ίιβ ρΓβρβΓβοΙ ουί ννβΙΙ ίιβίοΓβ ίίιβ ννοτίο οη β ηβνν ΙβυίΙοΙίηρ 
ογ ΓβοοηδίΓυοίίοη οί δίιίρδ ογ οίίδίιοΓβ υηίίδ ίδ δίβΓίβοΙ. 
Ιηδυίίίοίβηί ογ ηηίδδίη 9 οΐΓβννίηρδ ηηβγ ΓβδυΙί ίη οΙβίίοίβηοίβδ 
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(Ιυήηρ τειοΙίο 5υη/βγ 3ηςΙ οουίοΐ Ιββοΐ Ιο οχροηδίνο ΓβρβίΓ 
00515 ΙβΙβΓ (ΓθδοΙυίίοη Α.746(18), δθοίίοη 8). 

Ρογ Ιίιβ ΓβοΙίο ίηδΙβΙΙβΙίοη Ιίιβ ίοίίοννίηρ οΐΓβννίηρβ δΙιουΙϋ 

(Οβ ΡΓΘΡ3ΓΘ<± 

.1 βηΙθΠΠβ ς)Γ3\Λ/ίΠ9; 

.2 ΓβςΙίο βΓΓβηρβηηβηΙ ςίΓβννίηρ; βηο) 

.3 ννίπηο ςΙί39Γ3ηη. 

Ρογ ηονν ί>υίίο1ίη95 ΙΙίθ βηίβηηβ βηςΙ ΓβςΙίο βΓΓβηρβίΎίβηί 
ςΐΓ3ννίη95 δΡιουΙοΙ 31 ΙββδΙ ίιβ οΐ δίζο 1:50. 

ΑρρΓΟνθό “3δ ίηδΙβΙΙβοΓ ννίΠΠ9 θΙί39Γ3ηη, ΓββΙίΟ 
3ΓΓ3Π9θηηθηΙ, 3δ ννβΙΙ 3δ βηίβηηβ ςΐΓ3ννίη93, δίιουίοΐ ίιβ 
1<©ρΐ 3ν3Ϊΐ3ΐοΙθ οη βοβκΐ ΙΙίθ δίιίρ ϊογ ρΓβδβηίβΙίοη οΙυπη9 
Γ3θ1ίθ δΙΙΓνθγ, ΘΐΟ. 

1.3.2 ΑηΙβηηβ ςΐΓβννίη95 

ΑηΙβηηβ ςίΓβννίηρβ δίιουίοΐ δίιονν ©II βηίβηηβδ 3βοη ϊγογπ 
ΪΟΓ β ΟΓ βΐΐ ρθ3ίίίθΠ, Ιίιβ ΡΟΓΙ ΟΓ δΙβΓίΐΟβΓΟί ρΟδίΙίΟΠ 3ΠθΙ ΪΓΟΓΠ 
βίΐΟνβ. ΤΡίίδ 3ρρΙΪΘ5 Ιο Ιίΐθ 1θΙΙθ\Λ/ίη9 βηίβηηβδ: 

.1 ©II ΐΓβηβηηίΙΙίηρ 3η1θηη3δ ίηοίυάίηρ ΙοοβΙίοη οΐ βηίθηηβ 

ΙϋΠΘΓ; 

.2 ©II Γβοβίνίηρ 3η1θπη3δ ίηοΙυοΙίη 9 ΟΝδδ 3ηίοηη3δ; 

.3 ΓβΟΐβΓ βηίβηηβδ; 

.4 δ3ΐθΙΙίΙβ οοηηηηυηίθ3ΐίοη βηίβηηβδ; βηοΐ 

.5 Ιίιβ ΙοοβΙίοη οί ίίοβΙ-ΪΓββ ΕΡΙΒΒδ. 

1.3.3 Ο03Π9Θ3 ίη Ιίιβ 3ηΙοηη3 βΓΓβηρβιπβηΙ 

ννΟθΠ 0ΙΊ3Π9Θ3 3ΓΘ ΓΠβςΙβ ΙΠ Ιίΐθ 3Πίβηη3 βΓΓβηρβΓΠβΠΐ, 
ΓποοΙίΐίθοΙ βηίβηηβ ςΐΓβννίη95 δίιουίοΙ ίιβ ρΓβρβΓβίΙ 

1.3.4 ΗβοΙίο βΓΓβηρβηπβηΙ ςίΓβννίηρβ (Εβγ-ουΙ οί ΙθΓίοΐ9© 
βηςΙ οοπηηηυηίοΒίίοη γοοιτί) 

ΤΙίθ 5Θ ς! γ 3\/νϊη 9 3 δίιουίοΙ δίιονν ίίιο ΙοοβΙίοη οΐ ίίιο 
ίοΙΙοννίη 9 βρυίρηηβηΐ: 

.1 ΟΟΠίΓΟίΙβΓδ ΪΟΓ ΪΓ3ΠδΠΠίΙΙίη9 (ΙίδίΓβδδ 3ΐ3ΠΠ; 

.2 νΡΙΡ Γβόίο ίηδΐ3ΐΐ3ίίοηδ, ίηοίυο!ίη9 βηγ οοπΙγοΙ υηίίδ; 

.3 ΜΡ ογ ΜΡ/ΗΡ ίηδΙβΙΙβΙίοη, ίηοΐυοίίηρ βηγ οοπΙγοΙ υηίίδ, 
ΙβΙβχ ρπηίβΓδ, θίο.; 

.4 δβΙβΙΙίίβ οοπηηηυηίοΒίίοη βρυίρηηβηΐ, ίηοίυβΙίη9 
Ιβππίηβίδ, ρτίηΐβΓδ, βίο.; 

.5 \Λ/3ίοίιΙ<ββρίη9 ΓβοβϊνβΓδ ίοΓ \/ΡΙΡ οίι. 70,2187.5 ΚΗζ, βηςΙ 
ΗΡ ςΙίδίΓβδδ οίιβηηβΙδ ίη 4, 6, 8,12 βηοΐ16 ΜΡΙζ ίιβηςΙδ; 

.6 ΝΑνΤΕΧ βηοΐ ΕΘΟ ΓβοβϊνβΓδ; 

.7 Γ3βΐ3Γ ΐΓβηδροηςΙβΓδ βηςΙ ΕΡΙΗΒδ (ίί ΙοοβΙβοΙ οη ίίιβ 
Π3νί93ΐίη9 ίιηοΐρθ); 

.8 ίιβηοΐ ίιβίοΙ (Ιννο-ννβγ) ΟΜϋδδ νΡΙΡ ΐΓβηδοβίνβΓδ βηύ 

ΙίίβΙΓ 0ίΐ3Γ9βΓδ; 

.9 βηηβΓ96ηογ ΙίρίιΙ ροννβΓβοΙ ϊγογπ 3 ΓβδβΓνβ δουΓΟβ οΐ 
βηβΓ9Υ ίο ίΙΙυιπίηβΙβ Ιίιβ ιπβηοΙβΙΟΓγ ΓβοΙίο βρυίρηηβηΐ; 

.10 ίίβΙΙβΓγ ΟΪ13Γ98Γ (ΪΟΓ Ιίιβ ΓβδθΙΛ/θ δΟϋΓΟβ οί βηβΓ9Υ); βηοΐ 

.11 ίϋδβ ίιοχ. 

1.3.5 ννίπη9 άίβρΓ^ηη 

Τίιβδβ ς)Γ3\Λ/ίη95 δίιουίοΙ δίιονν ίΐιβ ΐοίίοννίη 9 οοηηβοΐίοηδ 
βίο.: 

.1 βηίβηηβ οοηηβοΐίοηδ; 

.2 οοηηβοΐίοηδ ίο ΙβΙβρΐιοηβ βχοΐΐ3η9β (ΡΑΒΧ), ΐβχ 
ΓΠβοίιίηβ, βίο.; 

.3 οοηηβοΐίοηδ ίο ίΐιβ δΐιίρδ ηηβίηδ, βηηβΓ9βηογ δουΓΟβ 
οί βηβΓ9Υ, βηά ίΐιβ ΓβδβΓνβ 30ϋΓ0β ΟΪ 6ΠΘΓ9Υ (ΒβΙΙβΠθδ), 
βηςΙ δννίίοίιίηρ 3γ3ίβηηδ ϊογ ©II ΓβοΙίο- βηςΙ ΓβοΙίο η3νί93ΐίοη 
βρυίρηηβηΐ; 

.4 ννίιίοίι ΓβοΙίο βρυίρηηβηΐ (Ϊηο1υο1ίη9 βηπβΓ9βηογ Ι19ΗΙ) 
Ι3βίη9 οοηηβοίβοΙ ίο ββοίι ροννβΓ υηίί/δουΓΟβ; 

.5 ΐϋ3β3 ϊογ ©II ΓβοΙίο βρυίρηηβηΐ; 

.6 υηίηΐβπ-υρίβίιΐβ ροννβΓ 3υρρίγ (υΡδ) ννίίΐι ©II 
οοηηβοΐίοηδ βηςΙ ίυδβδ, ίί ίηδίβίΐβοΐ 3δ ροννβΓ ϊογ ηηβηςΙβΙΟΓγ 
Γβοΐίο βρυίρηηβηΐ. (ΒΙοοΚ άίβρΓοηη δίιοννίηρ Ιηονν Ιίιβ ΙΙΡδ 


ορβΓβΙβδ, δίιοννίηρ Ιίιβ ίυδβδ βηςΙ δννίίοίι-ονβΓ οοηηβοΐίοηδ 
Ιο ΒΐΙβΓηβΙίνβ ροννβΓ δυρρίίβδ, ίιγ-ρβδδ δννίΐοίι, βίο.); 

.7 βηγ οοηηβοΐίοηδ (ίηίβΓΐβοβ οοηηβοΐίοηδ) ίιβίννββη 
δβΙβΙΙίίβ ηβν^βΙΟΓ/ΘΝδδ βηςΙ ΟΜϋδδ Γβοΐίο βςυίρηηβηΐ; 

.8 ίίβΙΙβΓγ 0ίΐ3Γ9βΓδ ΪΟΓ Ιίΐβ ΓβδβΓνβ δΟΟΓΟβ Οί βηβΓρΥ; 

.9 οοηηβοΐίοηδ Ιο 9 Υιό (ίί βρρίίοβίιΐβ); 

.10 Ιγρβ οί οβίιίβδ υδβοΙ ίη Ιίιβ ίηδΙβΙΙβΙίοη; βηοΐ 

.11 οοηηβοΐίοηδ Ιο Ν/ΟΒ (ίί βρρίίοβίιΐβ). 

1.4 ΙηδίΓυοίίοη ηηβηυβίδ βηϋ ρυ&ίίοβίίοηδ 

Τίιβ ίοΙΙοννίηρ ίηδίΓυοίίοη ΓτιβηυβΙδ βηςΙ ρυΒΙίοβΙίοηδ 
δίιουίοΙ Ηβ βνβίίβίβΐβ οη 6 ο3γοΙ: 

.1 υδβΓδ ηηβηυβΙ (ίη ΕηρΙίδίι) ϊογ ©II ΓβοΙίο βρυίρηηβηΐ βηςΙ 
όβΙΙβΓγ 0ίΐ3Γ9ΘΓδ; 

.2 δρβοίίίοβίίοηδ βηςΙ ΙββΙΙβΓγ οβρβοίΐγ οβίουΐβΐίοηδ ϊογ 
Ι ίιβ ίηδίβίίβοΐ ί)3ΐ1βπβδ; βηςΙ 

.3 ΙΤυ (ΙηΙβΓηβίίοηβΙ ΤβίβοοηηηηυηίοβΙίοη ΙΙηίοη) 
ρυίιίίοβίίοηδ 3θθθΓβΙίη9 Ιο ΓβρυίΓβηηβηΙδ ίη Ιίιβ ΒβοΙίο 
Ββ9υί3ΐίοηδ. 

1.5 Τοοίδ βηςΙ δρβΓβ ρβΓίδ 

Αδ 3 ηηίηίηηυηη ΓβςυίΓβΓτιβηΙ, Ιίιβ δίιίρ δίιουΙοΙ ίιβνβ Ιίιβ 
ΐοίίοννίη9 ΙοοΙδ βηό βρβΓβ ρβΓίδ ΓββοΙίΙγ βνβίίβίιΐβ οη 
ί)03ΓθΙ: 

.1 δρ3Γβ ίυδβδ ΪΟΓ ©II Γ3θΙίθ βρυίρΓΤΊβηΙ, ί)3ΪΙβΓγ ΟΪΓΟυίΙ 3ηά 
ΓΠ3Ϊη ίυδβδ ννίιβτβ δβίβίγ ίυδβ (“ηηβΙΙίη9” ίυδβ) 3Γβ υδβϋ; 

.2 ΓβδβΓνβ βηηβΓρβηογ Ιβηηρδ; 

.3 ΙοοΙδ ηβοβδδβΓγ ϊογ δίηηρΙβ δβΓνίοίη9; 

.4 βοίςΙ δρβοίίίο οίβηδίΐγ ηηβΙβΓ ίί Ιίιβ δίιίρ ίδ ίίΙΙβοΙ ννίΐίι 
ΙββοΙ 3θίςΙ 300υηηυΐ3ΐ0Γδ; βηςΙ 

.5 ιηυΙΙί-ιηβΙβΓ. 

Ιί Ιίιβ δίιίρ ΓΤΊβΚβδ υδβ οί Ιίιβ “οη ΒοβγοΙ ΓΠ3ίηΙβη3ηοβ’’ 
ηηβΐίιοοί, ίί δίιουίοΙ ίιβ βρυίρρβϋ ννίΐίι βχίβηδίνβ Ιβδί βρυίρηηβηΐ 
βηςΙ δρ3Γβ ρβΓίδ, ννίιίοίι βηβίιίβ ΓηβίηΙβηβηοβ βηςΙ ΓβρβίΓδ οί 
©II ΓΠ3ηςΐ3ΐθΓγ ΓβοΙίο βρυίρηηβηΐ ννίιίίβ 31 3β3. 

1.6 ΜβίηΙβηβηοβ ΓβρυίΓβηηβηΙδ 

δίιίρδ βρυίρρβοΙ ννϊΐίι ΟΜϋδδ ΓβοΙίο ίηδΙβΙΙβΙίοη δίιουΙοΙ 
ΓπββΙ δρβοίίίο ΓβρυίΓβηηβηΙδ βδ Ιο ηηβίηίβηβηοβ ΓΤΊβΙίιοοΙδ 
ϊογ Ιίιβ ΓβοΙίο ίηδΙβΙΙβΙίοη. ΙτΓβδρβοΙίνβ οί δββ βΓββδ, Ιίιβ δίιίρ 
δίιουίοΙ ηοί Ιββνβ ΡιβΓίοουτ ννίΐίιουί Ιββίηρ βίιίβ Ιο ΐΓβηδηηίΙ 
(ίίδίΓβδδ βίβΓί δίΐίρ-ΙΟ—δίΐΟΓβ ίΐγ βΐ ΙββδΙ ΙννΟ δβρβΓβίβ βηςΙ 
ίηοίβρβηοίβηΐ Γβϋίο οοηηιηυηίοβίίοη δγδΙβηηδ.(501Α51974, 
βδ βιτηβηςΙβοΙ, ΓβρυίβΙίοη ΤΝ//4.1) 

δΟΕΑδ δίιίρδ ίη δββ βΓββδ Α1 βηςΙ Α2 βΓβ ΓβρυίΓβοΙ Ιο υδβ 
βΐ ΙββδΙ οηβ οί Ιίιβ ΙίΐΓββ δρβοίίίο ηηβίηίβηβηοβ ΓηβίίιοοΙδ, 
ννίιβΓββδ δΟΕΑδ δίιίρδ ίη βΓββδ Α3 βηςΙ Α4 δίιουίοΙ υδβ β 
οοΓπίιίηβΙίοη οί ίννο ΓΠβΙίιοοΙδ.(δΟίΑδ 1974, βδ βηηβηςΙβαΙ, 
Γβ 9 υΙβίίοη ΙΝ//15 βηοΙΙΜΟ ΓβδοίυΙίοη Α. 702(17)) 

1.6.1 δίιοΓβ-ίιβδβοΙ ηηβίηίβηβηοβ 

.1 Τίιβ δίιίρρίη 9 οοηηρβηγ/δίιίρ ηηβγ ίιβνβ β ννηΙΙβη 
βρΓββηπβηΙ ννίίίι β ηηβπηβ βίβοίΓοηίο οοηηρβηγ ογ ίιβ βίιίβ 
Ιο ρΓβδβηΙ β ννηΙΙβη οΙβοίβΓβΙίοη/ρίβη δίιοννίηρ Ηονν δίιοΓβ- 
ίιβδβοΙ ηηβίηίβηβηοβ ίδ Ιο ίιβ οβΓπβο! ουί. (ΙΜΟ ΓβδοίυΙίοη 
Α. 702(17), Αηηβχ, ίίβηη 3) 

.2 Α ΒβοΙίο δβίβΐγ ΟβΓίίίίοβΙβ ίδδυβοΙ Ηγ βη ΑόηηίηίδίΓβΙίοη 
δΐιουίό ίιβ, ίη 9θηβΓβί, β δυίίίοίβηΐ ρΓοοί ΙίιβΙ δβΐίδίίβοΐ 
βοΙβρυβίβ ηηβίηίβηβηοβ βΓΓβηρβηηβηΙ Ηβδ ίιββη Γηβόβ.(ΙΜΟ 
ΓβδοίυΙίοη Α. 702(17) βηςΙ ΟΟΜ/Οιγο.117) 

1.6.2 ΑΙ-δββ βίβοίΓοηίο ηηβίηίβηβηοβ 

Ιί Ιίιβ δΗϊροννηβΓ οίιοοδβδ βΐ-δββ βίβοίΓοηίο ηηβίηίβηβηοβ, 
ρβΓδοηηβί ννίίίι ηβοβδδβΓγ ρυβίίίίοβίίοηδ βηϋ βυΐΗοτίζβΙίοη 
ϊογ δβΓνίοίηρ Ιίιβ βρυίρηηβηΐ δίιουίοΙ ίιβ ρΓβδβηΙ οη ίιοβΓοΙ. 
ΑΙΙ ηβοβδδβΓγ ίηδίΓυηηβηΙδ βηςΙ δρβΓβ ρβΓίδ ϊογ ΓβρβίΓ οί 
©II ΓβοΙίο βρυίρηηβηΐ δίιουίοΙ βίδο ίιβ βνβίΙβΗΙβ ννίιβη Ιίιβ 
δίιίρ ίδ βΐ 3ββ. (ΙΜΟ Γβ3θίυΙίοη Α. 702(17)) 
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1.6.3 ϋυρϋοβίίοη οί βςυίρηηβηί 

ΤΗ© ίοΙΙοννίης ββίςΐίΐίοηβΐ βρυίρίΗβηί θΗουΙοΙ βθ ίηδίβΙΙββΙ 
ίθΓ 3Θ3 3ΓΘ35 Α3 3ΠθΙ Α4: 

.1 νΗΡ ννίίίι 030 οοπΙγοΙΙθγ 

.2 βρρΓΟνβό 33ίθΙΙίΙθ δίΐίρ θ3Γίίΐ 3ί3ΐίθΠ ΟΓ ΟΟΓΠρΙθίβ 
ΜΡ/ΗΡ ΓβςΙίο ίβίβρίιοηγ 3(3ίίοη ννίίίι ϋδΟ βηβΙ ΝΒϋΡ (3θβ 
ηοίθ). (ΙΜΟ ΓβδοΙυίίοη Α. 702(17)) 

ΝοΙθ: - δίιίρδ ίη 3Θ3 3ΓΘ35 Α3 ΓΤΊ3Υ ΟίΐΟΟδβ ίΐβίννθβη 
άυρίίοβίίοη ννίίίι βίίίΐθΓ οοηηρίβΐβ ΜΡ/ΗΡ ίΓβηδοβίνβΓ ογ 
3ρρΓ0νβά 53ΐθ11ίίβ δίΐίρ θ3Γίίΐ δίβίίοη. δίΐίρδ ΙΠ Γ69ϋί3Γ ΪΓ30© 
ίη 3Θ3 3ΓΘ33 Α4 δίιουίβΙ βΐυρίίοβίβ ννίΐΗ 3 οοΓπρΙβίβ ΜΡ/ΗΡ 
ίη3ΐ3ΐΐ3(ίοη. δίιίρδ ίη 5Θ3 3Γβ3 Α4 ννΗίοίι 3 γθ ηοΐ ίη Γβ9υΐ3Γ 
ΪΓ30Ι© ίη Ιίΐ3ί 3Γ63 ΓΠ3γ (1υρΙίθ3ΐ6 \Λ/ίίίΐ 3ρρΓθνθθΙ 33ΐθΙΙίίθ 
δίιίρ ©3ΓΐΗ 3ΐ3ίίοη, ρΓονίβΙββΙ 3 ΜΡ/ΗΡ ίηδίβΙΙβίίοη ίδ υδββΙ 
33 ΙΎ13ίη 3ΐ3ίίθη. 

1.7 3Ηίρ δΐ 3 ίίοη ΒβςΙίο ϋοβηοβ 

.1 Α δίιίρ 3ΐ3ίίοη ΓβςΙίο Ιίοβηοβ ίη βοοοΓβΙβηοβ ννίίίι ίίιβ 
ΒββΙίο ΒθςυΙβΙίοηδ δίιουίβΙ ί>β ίδδυββΙ Ιο ίίιβ δίιίρ. 

.2 ΤΗ© Ιίοβηδββ (ηοπτηβΙΙγ ίίιβ δίιίροννηβΓ) ίδ ΓβδροηδίίιΙθ 
ίθΓ 3ρρΙγίη0 ίοΓ 3 Γ3θίίο Ιίοθηοθ ίη οΐυο ίίηηβ ίιβίοΓβ ΐΗ© 
ίηδίβΙΙβΙίοη ΐ3Κβ ρί30θ. (ΒΒ. ΑΓίίοΙβ 18) 

ΝοΙθ: - Τίιβ ΜβπΙίηηθ Μοβίίθ δθτνίοθ Ιβίβηΐίίγ (ΜΜδΙ) 
ηυηηίΐθΓ δΐίρυΐβίβοΐ ίη ίίιβ ΓββΙίο Ιίοβηοο δίιουίβΙ ίιβ οοβίβοΐ 
ίηίο ίίιβ ϋδΟ βρυίρηηβηΐ βηβΙ, ίί βρρΓορπβίθ, 3ί30 ίηίο ΐΗ© 
δβίβΙΙίίβ ΕΡΙΒΒ. Ιί ΐΗ© ηβίίοηβΙ 3 υΐΗοτίίγ βοοορίδ δβπβΙ 
ηυηη&θΓ ογ 0311 319 η ίοΓ ίοί©ηίίίίθ 3 ΐίοη οΐ ΕΡΙΒΒ 3 , ΐΗ© 
οογγθοΙ 3ΘΓΙ3Ι ηυιπ&θΓ ογ οβΙΙ 519 η δίιουΙβΙ ί)β ΟΟΟίββΙ ίηίο 
ΐΗ© ΕΡΙΒΒ. 

ΑΙΙ ίίιβδβ ίάβηΐίΐίβδ δίιουΙβΙ Η© οίΐ 3 η 9 θβΙ ννίιβη 3 δίιίρ 
15 ίΓβηδίθΓΓΘΟί 10 3ηθίίΐθΓ ίΐ39, 3ηβΙ 3ρρΓ0ρΓΪ3ίθ 5ίθρ3 
δίίουΐΐΐ Η© ΙβΚθΠ ίο ΘΠ3ϋΓΘ <Ϊ3ΐ3ί>3565 ΗθΙΐΙ 33ΪΙΟΓΘ 3ΓΘ 
1<©ρί ουΓΓθηί. 

1.8 ΑρρΙίοβίίοη ϊογ 3 θίίν 3 ίίοη οί 53 ΐ©ΙΙίί© βςυίρηηβηΐ 

Τίΐθ Ιίοβηδββ 15 3150 ΓβδρΟΠδίβΙβ ίΟΓ ΓΘ9ί5ίΓ3ΐίθη 3ηςΙ 

5ΘΓνίθθ 3θίίν3ίίθη οί 33ί©ΙΙίί© δίιίρ ©3ΓίΗ 5ΐ3ίίθη. 

1.9 Οθ-βοίίνβίίοη οί 531©ΙΜ1© βςυίριπβηΐ ννίιοη ΐΓ3η5ί©ΓΓίη9 
3 δΗίρ ίο ίθΓθί 9 η ίΐ39· 

\Λ/Η©η ΐΓ3η3ίθΓΓίη9 3 δίιίρ ίο ίθΓθί 9 π ίΐ39, ΐΗ© Ιίοοηδθθ/ 
δίιίροννηβΓ δίιουΙβΙ ίηίοπτι ΐΗ© βρρΓορπβΙβ ϋοβηδίηθ 
ΑυΙΗοπΐγ ίηηηηβοΐίβίβΐγ οοηοοΓηίη 9 οΙ©-3θΐίν3ΐίοη οί 53ί©ΙΙίί© 
βρυίρίΗβηί. 

1.10 ΙηίίίβΙ βηβ! βηηυβΙ Γββΐίο δυη/βγ, ίδδυβηοβ, ΓβηβννβΙ 
βηςΙ βηβΙοΓδβηηβηΙ οί δβίβίγ ΒββΙίο ΟβΓίίίίοβΙβδ. 

δυτνβγ οί Γ30ίο ίη3ΐ3ΐί3ΐίοη5 οη δΟΙΑδ δίιίρδ δίιουΙβΙ ίιβ 
03ΓΓΪ©ΐΙ ουί ίη 3000Γ<Ϊ3η0Θ ννίίίι ΐΗ© ΓυΙβδ ΙβίβΙ άοννη ίη ΙΜΟ 
ΓβδοΙυίίοη Α.948(23) “Ββνίδββΐ δϋΓνογ ΟυίοΙθΙιηβδ υηβΙβΓ ΐΗ© 
ίΐ3ΓΙΎ10ηίΖ8ΐΙ δγδΐθΓΠ οί δΙΙΓΝ/θγ 3ΠβΙ ο©Γίίίίθ3ΐίοη” Β 4 (βςΙορίβοΙ 
ίιγ ΙΜΟ), 3ηοΙ δΟΙΑδ 1974, 35 βηηβηςίβοΐ, οίιβρίβΓ I, ρβΓί Β. 
II ίδ ίηηροΓίβηί ίο ηοίθ ΐΗ© ίοΙΙοννίη 9 ΐβχΐ: 

.1 ΤΗ© Γ3(1ίο δϋΓνογ δίιουίβΙ βίννβγδ ίιβ ρβΓίοππβΐΙ ίιγ 3 ίυΙΙγ 
ρυβΙίίίοοΙ Γ3ΐΙίο 5ϋΓνογοΓ ννίιο Η35 βοΐβρυβίβ Ι<ηο\Λ/Ιθβΐ96 οί 
ΐΗ© ΙΜΟ '5 ΓθΙον3ηί Οοηνοηίίοη, ρβΓίίουΙβΗγ δΟΕΑδ βηβΙ 
35500Ϊ3Ϊβ(1 ρΘΓίΟΓΓΤΙβηΟΘ 5ί3ηςΐ3Γθΐ5, 3ηςΙ 3ρρΓορΓΪ3ΐο ΐτυ 
ΒββΙίο Βθ9υΐ3ίίοη5. ΤΗ© Γ3(1ίο δϋΓνογ δίιουΙΐΙ 6ο οθγνθϊΙ ουί 
ϋ5ίη9 5ϋίΐ3ί)Ιθ 1θ5ί οςυίρηπθηΐ οβρβΐιΐβ οί ρβΓίοπτιίη9 ©II 
ΓβΙβν3ηί ηηθ35υΓθηπθηΐ5 ΓοςυίΓβοΙ ί)γ 1ίιβ50 ΟυίοΙβΙίηθδ. 

.2 Ιί ίδ οοηδίΐΙοΓΟΐΙ 35 νοτγ ίηηροΓίβηΙ 1ίΐ3ί ίίιβ ΓΟδροηδίΐιΙο 
Γ3ΐΙίθ 0ρβΓ3ί0Γ (ΗθΙΐ1ίη9 3 000 ΟΓ ΒΟΟ ΟΟΓίίίίΟΒίβ) 3ΓΘ 
ρΓορβΓίγ ίηδίΓϋοίθΐΙ 3ηςΙ ΐΓβίηβοΙ ίη Ηονν ίο ϋδθ ίίιβ ΟΜϋδδ 
ΓβοΙίο βρυίρηηθηΐ. 

.3 ΤΗβ ΙηίθΓηβΙίοηβΙ Οοηνοηίίοη οη δίβηοΙβΓοΙδ οί 
ΤΓ3ίηίη9, ΟβΓΐίίίθ3ΐίοη 3ηοΙ \Α/3ΐοΗΙ<βθρίη9 ϊογ δθ3ί3Γ0Γ5, 


1978, 35 βηηβηςΙβΐΙ ίη 1995, ΓβρυίΓβδ ίίιβί ίίιβ Γ3ΐΙίο ορβΓβίΟΓ 
ροΓίθΓπηίη9 \Λ/3ίοΐιΙ<βθρίη9 οΐυΐίβδ δίιουίοΙ: 

.1 βηδϋΓβ ίίΐ3ί ννΒίοίι ίδ ΓΠ3ίηί3ίηβαΙ οη ίίιο ίΓβςυβηοίβδ 
δρβοίΐίοοΙ ίη ΐΗ© ΒβοΙίο Βθ9ϋΐ3ΐίοη5 3ηό ίίιο δΟΕΑδ 
Οοηνοηίίοη; βηςΙ 

.2 ννίιίΐβ οη ςΐυίγ, Γβ9ϋΐ3Γΐγ οΗβοΚ ίίιο ορβΓβίίοη οί ίίιο 
Γ3ϋίο οςυίρηηθηί 3ηοΙ ίίδ 50ϋΓ005 οί βηοΓ9Υ βηϋ ΓβροΓί ίο 
ίίιβ ΓΠβδΙβΓ 3ηγ ίβίΙυΓβ οί ίΗίδ βρϋίριτιβηΐ. 

.4 ΤΗθ Γ3(ίίθ Ιίοβηοο βηοΙ 00Γΐίίί03ίβ ίθΓ ίίιο Γ3(ίίθ 0ρβΓ3ί0Γ/ 
ορβΓ3ΐθΓ5 δΗουΙοΙ ί)β οίιβοΙ<βοΙ <ΐυηη9 ίίιο δϋΓνογ. 

2 ΡΙΙΝΟΤΙΟΝΑΕ ΒΕΟυίΒΕΜΕΝΤδ 

2.1 ΟβηβΓβΙ 

.1 Τίιβ ίυηοίίοηβΙ ΓβςυίΓβηηβηΙδ οί ίίιβ ΘΜϋδδ 3Γβ 
οΙβΙβίΙβοΙ ίη 30ίΑδ οίιβρίβΓ IV, Γβ9ϋΐ3ίίοη 4. 

II ίδ οί 9 Γ β3ί 33ίβίγ ίπηροΓίβηοο ίίιβί ©II ΓβρυίΓβηηβηΙδ 
ΙβίοΙ ςΙοννη 3Γβ ίυΙίίΙΙβο). Τίιβ ιτιοδί ίηηροΓίθηΐ ΓβρυίΓβηηβηί 
15 ίίιβί ΈνβΓγ δίιίρ, ννίΐίΐβ 3ί 503, δίΐΟϋΙΐΙ ί)β ΟβρβΙοΙβ Οί 
ΐΓ3η5ΓΤΐίΙΙίη9 5ίΐίρ-ί0-5ίΐ0Γ0 ϋίδίΓβδδ 3ίβΓΐ5 ί>Υ 3ί Ιβ35ί 1\Λ/0 
5βρ3Γ3ίβ 3ηοΙ ίηοίβρβηςίβηί ηηββηδ οβοίι ϋδίη9 3 οΙίίίβΓβηί 
Γ3βΙίο οοηηηηϋηίοβίίοη δΟΓνίοβ”. Ιί δίιουίΐΙ Ηβ ροδδίίιΐβ ίο 
ίηίΐΪ3ίβ δυοίι 3ΐβΓί5 ίΓοηη ίίιβ ροδίίίοη ίΓοηη ννίιίοίι ίίιβ δίιίρ 
ίδ ηοπτηβΙΙγ η3νί93ίθβΙ. 

.2 υηβΙβΓ οβΓίβίη οοηοΐίίίοηδ ίίιβ 53ΐβΙΙίίβ ΕΡΙΒΒ πηογ Ηβ 
υδβοΙ ίο ΓΤΊββί ίίιίδ ΓβςυίΓβηηβηί ίί ίηδΙβΙΙβοΙ οΐοδβ ίο ίίιβ 
η3νί93ίίοη ί)Γίοΐ9θ ογ ίί ίί οβη Ηβ ΓοητοίβΙγ βοΐίνβίβοΐ ίΓοηη 
ίίιβ ΙοπΐΙρβ. 

.3 Ιη 3βΙςΙίίίοη ίο ίίιβ 3ί>ονβ-ηηβηίίοη©ςΙ ΓβρυίΓβηηβηΙδ, 
ίί δίιουΙβΙ Ηβ ρο55Ϊί)Ιβ ίο ίηίΐίβίβ ίίιβ ΐΓβηδηηίδδίοη οί ϋδθ 
(ΐίδίΓβδδ 3ΐβΓί5 ίΓΟΓΠ ίίΐβ Π3νί93ΐίθη ί)Γί(Ϊ9θ ΟΠ νΗΡ, 3ΠθΙ 
3150 οη ΜΡ ογ ΗΡ, ρΓονίςΙββΙ ίίιβί ίίιβ ΜΡ ογ ΗΡ βρυίρηηβηΐ 
15 0ί)Ιί93ί0Γγ ίη ίίιο ΪΓ3β1θ 3Γβ3 οί ίίιβ 5ίιίρ.(δΟΙ_Α3 1974, 
35 βηηβηςΙβαΙ, Γβ9ϋί3ίίοη5 ΐν/8 3ηβ( 9). 

.4 ΑΙΙ δίιίρδ δίιουΙβΙ 1<ββρ οοηίίηυουδ ννβίοίι οη νΗΡ 
οίιβηηβί 70 ί)γ ϋδβ οί 3 ϋδθ ΓβοβίνβΓ. 

.5 δίιίρδ ννίίίι ΜΡ ΓβςυίΓβηηβηΙδ δίιουίβΙ ίη ββίςΐίΐίοη Κββρ 
οοηίίηυουδ ννβίοίι οη ΜΡ ϋδθ 2187, 5 ΚΗζ 3ηοΙ οη ΗΡ 
ϋδθ βΙίδίΓβδδ 3ηβΙ δβίβίγ οίΐ3ηηβΙδ ίί ΓβςυίΓββΙ ίο ίιβνβ 
ΗΡ ΓββΙίο βρυίρηηβηΐ ίηδίβΙΙββΙ (δββ βΙδο δυίΐδβοίίοη 4.2.4 
βηβΙ 4.2.5). 

.6 Βγ ΓβδοΙυίίοη Μ30.131(75) ίίιβ θΓ93ηίζ3ίίοη ίΐ35 
βΙβοίβΙβαΙ ίο ΓβρυίΓβ ©II δίιίρδ ίο ηηβίηΐβίη, ννίιβη ρΓβοίίοβΙ, 
3 οοηίίηυουδ Ιίδίβηίηρ ννβίοίι οη νΗΡ οίιβηηβί 16 υηΐίΙ δυοίι 
ίίηηβ 33 ίίιβ ΜβΓίίίηηβ δβίβίγ ΟοηηιηίΙΙββ ηηβγ οΐβίβπηίηβ 
ίίιβ οβδδβίίοη οί ίίιίδ ΓβρυίΓβηηβηΙ, ΐ3Κίη9 ίηίο βοοουηί ίίιβί 
3 Γβ-3δδβδδΐηβηΙ ννίΙΙ Ηβ υηςΙβΓίβΚβη Ηγ ίίιβ θΓ93ηίζ3ίίοη 
ηο ΙβίβΓ Ιίιβη 2005. Τίιβ Μβπίίηηβ δβίβίγ ΟοηηηηίίΙββ, 3ί ίίδ 
δβνβηίγ βί9ίιίίι δβδδίοη (Μβγ 2004) 39ΓθββΙ ίίιβί Ιίδίβηίη 9 
ννβίοίι οη νΗΡ οίιβηηβί 16 Ηγ δΟΕΑδ δίιίρδ, ννίιίίβ 3ί δββ, 
δίιουίβΙ Ηβ ΓβρυίΓββΙ βηβΙ 1<βρί ίθΓ ίοΓβδβββίιΙβ ίυίυΓβ ννίίίι 
3 νίβνν ίο ρΓονίβΙίη9: 

.1 3 βΙίδίΓβδδ 3ί)ίίίίγ βηοΙ οοηηηηυηίοΒίίοη οίιβηηβί ίθΓ ηοη- 
δΟΕΑδ νβδδβίδ; βηβΙ 

.2 βπφβ-Ιο-βποΙθβ οοηηηηυηίοΒίίοηδ ίθΓ δΟΕΑδ δίιίρδ. 

.7 ννβίοίι δίτουίοΙ 3ίδθ Ηβ 1<βρί ννίίίι ΝΑνΤΕΧ 3 ποΙ/ογ ννίίίι 
ΕΘΟ ΓβοβίνβΓ. Τίιβ ννβίοίι δίιουΙβΙ Ηβ 1<βρί 3ί ίίιβ ροδίίίοη 
ίΓοηη ννίιίοίι ίίιβ δίιίρ ίδ ηοΓΓΠβΙΙγ η3νί93ίθβΙ.(δΟΕΑδ 1974, 
35 βΐΗβηςΙββΙ, Γβ9υί3ίίοηδ ΐν/8, 9 3ηβ112) 

2.2 δβ3 3Γββδ (ςίβίίηίίίοηδ) 

.1 δθ3 3Γβ3 Α1 ΓΠβ3Π5 3Π 3ΓΘ3 ννίίίΐίη ίίΐβ Γ3βΙίθΙβΙβρίΐθηβ 
οονβΓ39β οί 3ί Ιββδί οηβ νΗΡ οοβδί δίβίίοη ίη ννίιίοίι 
οοηίίηυουδ ϋδθ 3ΐβΓίίη9 ίδ 3νβίΐ3ίιΙβ, 35 ηηβγ Ηβ ϋβίίηββΙ 
Ηγ 3 0οηίΓ3θΙίη9 ΟονβΓηηηβηΙ. 

.2 δβ3 3Γ63 Α2 ΓΠ63Π5 3Π 3Γ63, βΧθΙυβΙίη9 5Θ3 3Γβ3 Α1, 
ννίίίιίη ίίιβ ΓββΙίοΙβΙβρίιοηβ οονβΓ39β οί βί Ιββδί οηβ ΜΡ 
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00331 δίβΐίοη ίη ννΗίοή οοηίίηυοιίδ ϋ30 βΙβΓίίηρ ίδ βνβίΐβίοΐθ, 
33 ΐΎΊ3γ Ιοβ ςΙβίίηββΙ Ιογ 3 ΟοηίΓβοίίηρ ΘονβΓηιτιβηΙ. 

.3 δβ3 3Γβ3 Α3 ΙΎΊββηδ 3Π 3Γ63, ΘΧΟΐϋΟΐίηρ 3Θ3 3Γ835 Α1 3ΠθΙ 
Α2, ννίΙΝη ίίΐβ ΟΟνβΓβρβ Οί 3Π ΙηΐΤΙ3Γ53ΐ 9β05ΐ3ίίθη3Γγ 53ΐβΙΙίΙβ 
ίη ννίιίοίι οοηίίηυουδ βΙβΓίίηρ ίδ βνβϋβίοΐβ (76 °Ν 3ηοΙ 76 °5). 

.4 δθ3 3Γβ3 Α4 ΠΘ3η3 3Π 3Γ63 ΟΟίδίοΙβ 3Θ3 3Γ635 Α1, 
Α2 3ηο( Α3. 


3 ΒΑ3Ι0 ΕΩυίΡΜΕΝΤ - δΙΙΡΡΕΕΜΕΝΤΑΒΥ 
ΒΕΘυίΒΕΜΕΝΤδ 
3.1 ΘβηβΓβΙ ΓβςυίΓβιτίθηΙδ 
ΕνθΓγ Γ3θΙίθ ίη3ΐ3ΐΐ3Ϊίθη δίΐΟϋΙβΙ: 

.1 Ιοβ 30 ΙοοΒίθοΙ ΐίιβί ηο ΡοΓηηίυΙ ίηίβΓίθΓβηοβ οί ιτιβοίίΒηίοβΙ, 
βΙβΟίΓΙΟβΙ ΟΓ ΟίίΐβΓ 0ΙΊ9ίη βίίθΟίδ ί(3 ρωρβΓ 056; 

.2 Ιοθ 50 Ιοο3ίοοΙ 35 ίο βηδΟΓβ βΙβοίΓοηηβρηθΙίο 
οοΐΎΐρβίίΙοίΙίΙγ (ΕΜΟ) 3ηοΙ βνοίβΙ ίΊβπηίυΙ ίηίβΓίθΓβηοβ ίο 
οίίΐθΓ βρυίρηηβηΐ 3ηοΙ δγδίβιτίδ; 

.3 Ιοβ 50 Ιθ03ίθθ1 35 ίο ΘΠ51ΙΓΘ ίίΐθ ρ^θίβδί ρθ55ΐΙθΙβ 
0Θ9Γβο οί 53ίθίγ 3ηοΙ ορβΓθίίοηβΙ βνθίΐβίοίΐίΐγ, ννίίίι ννβΓηίηρ 
ηοίίοβ ννίιοη βρρΓορηβίβ; 


2.3 ΕρυίρηπβηΙ ΓβρυίΓβηηβηΙδ (ίηοΙυοΙίηρ οΐυρίίοβίίοη οί 
βρυίρηηβηί) ίοΓ 30Ι-Α3 5ίιίρ5 
ΘΜϋδδ βςυίρηηβηί ΓβρυίΓβηηβηΙδ ίη ίοΓΟβ ίοΓ 311 
Ρ355ΘΠ9ΘΓ 5(ΐίρ5 ίη ίηίθΓηθίίοηθΙ ΐΓ3β1θ 35 \Λ/βΙΙ 35 03Γ90 
δίιίρδ οί 300 9ί· 3ηο1 υρννβΓοίδ ίη ίηΙβΓηβίίοηθΙ ΙγβοΙθ: 

(δΟΕΑδ 1974, 35 ΒΓΠθηςΙθοΙ, οίιβρίβΓ Ιί/βηοΙΙΜΟ ΓβδοΙυίίοη 
Α. 702(17)) 


.4 Ιοθ ρΓΟίβΟίθΟί 393ίη5ί ίίΐβ ίΐΒΓΓΠίυΙ θίίθΟίδ οί \Λ/3ίθΓ, 
θχΐΓΘΓΠΘδ οί ΙβιτιρβΓθΙυΓθ 3ηςΙ οίίιβΓ 3άνβΓ5β βηνίΓοηηηβηίΒΐ 
οοηοίίΐίοηδ; 

.5 Ιοβ ρΓονίοίθοΙ ννίίίι βηηβΓρβηογ Ιίρίιίίηρ, ννίιίοίι ίδ 
ίηοίβρβηοίβηί οί ίίιβ ιτίθίη 3ηοΙ βηηβΓρβηογ 5θθΓθβ5 οί 
βΙβοίποβΙ ροννβτ ίοΓ ίίιβ ίΙΙυηηίηθΙίοη οί ίίιβ ΓβοΙίο οοηίΓοΙδ; 

.6 Ιοβ οΙββΓίγ ιτιθγΚθοΙ ννίίίι ίίιβ δίιίρ’δ οβΙΙ 519 η, ΜΜδΙ 
ηυηηΙοθΓ 3ηοΙ οίίιβΓ ίοίβηΐίϋβδ 35 θρρηορηβΐβ; 3ηοΙ 
.7 Ιοβ 50 ΙοοβίβοΙ ΙίιβΙ ηο ιτίθρηβΐίο οοηηρβδδ Ιίβ5 ννίίίιίη ίίιβ 
5ΐ3ίβοΙ Οοηηρβδδ δβίβ ϋίδίβηοβ οί ίίιβ βρυίρηηβηΙ./δΟΙ-Αδ 
1974, 35 3ΓτιβηοΙβοΙ, ΓβρυΙβίίοη ΙΝ//6.2) 

3.2 υδβ οί νΗΡ ίοΓ η3νί93ίίοη3ΐ δβίβίγ 


Ερυίρηηβηί 

ΑΙ 

Α2 

Α3 

Ιηηη3Γ53ΐ 

δοΐυίίοη 

Α3 ΗΡ 
δοΐυίίοη 

Α4 

νΗΡ ννίίίι ϋδΟ 

X 

X 

X 

X 

X 

ϋδΟ ννΒίοίι ΓβοβίνβΓ οίΐ3ηηβί 70 

X 

X 

X 

X 

X 

ΜΡ ίβίβρίιοηγ ννίίίι ΜΡ ϋδΟ 


X 

X 



ϋδΟ ννΒίοίι ΓβοβίνβΓ ΜΡ 2187,5 ΚΗζ 


X 

X 



ΙηΐΤΙ3Γ53ΐ δίΐίρ β3Γίίΐ δίβΐίοπ ννίίίι ΕΘΟ ΓβοβίνβΓ 



X 



ΜΡ/ΗΡ ίβίβρίιοηγ ννίίίι ϋδΟ 3ηοΙ ΝΒΟΡ 




X 

X 

ϋδΟ ννβίοίι ΓβοβίνβΓ ΜΡ/ΗΡ 




X 

X 

ΟυρΙίοβίβοΙ νΗΡ ννίίίι ϋδΟ 



X 

X 

X 

ϋυρΙίθ3ΐβθΙ ΙηΠΊ3Γ53ί δΕδ 



X 

X 


ΟυρΙίοβίβοΙ ΜΡ/ΗΡ ίβίβρίιοηγ ννίίίι ϋδΟ 3ηοΙ ΝΒϋΡ 





X 

ΝΑνΤΕΧ ΓβοβίνβΓ 518 ΚΗζ 

X 

X 

X 

X 

X 

ΕΘΟ ΓβοβίνβΓ 

X 1 

X 1 


X 

X 

ΡΙθ3ί-ίΓββ 53ίβΙΙίίβ ΕΡΙΒΒ 

X 

X 

X 

X 

X 4 

ΒβοΙβγ ίΓβηδροηοΙβΓ (δΑΒΤ) 

X 2 

X 2 

X 2 

X 2 

X 2 

ΗβηοΙ ίιβίοΙ ΘΜϋδδ νΗΡ ίΓβηδοβίνβΓδ 

X 3 

X 3 

X 3 

X 3 

X 3 

ΡθΓ ρβδδβηρβΓ δίιίρδ ίίΐβ ίοίίΟλΛ/ίηρ 3ρρΙίβ5 ίΓΟΓΠ 01.07.97 

“ϋίδίΓβδδ ρβηβΓ’ (δΟΕΑδ Γβ9ϋί3ίίοη5 ΐν/6.4 βηοΙ 6.6) 

X 

X 

X 

X 

X 

ΑυίοιτίθΙίο υροΐβΐίηρ οί ροδίίίοη ίο βΙΙ Γβίβνβηί ΓβοΙίοοοιτιιηυηί- 
θ3ίίοη βρυίρηηβηΐ Γβ9θΐ3ίίοη ΐν/6.5. Τίιίδ βίδο βρρίίβδ ίοΓ 03Γ- 
90 δίιίρδ ϊγοιύι 01.07.02 (οίιβρίβΓ IV, ηβνν ΓβρυΙβίίοη 18) 

X 

X 

X 

X 

X 

Τννο-ννβγ-οη-δοβηβ ΓβοΙίοοοηηηηυηίοΒίίοη οη 121,5 βηοΙ 123,1 
ΜΗζ ίΓοιτι ίίιβ ηβνίρβίίηρ ΙθΓίοΐ 9 β. (δΟΕΑδ ΓβρυΙβίίοη ΐν/7.5) 

X 

X 

X 

X 

X 

1) ΟυίδίοΙβ ΝΑνΤΕΧ οονβΓβρβ 3ΓΘ3. 

2) Οβγοο δίιίϋδ Ιοβίννββη 300 3ηοΙ 500 αί: 1 5βί. Οβγοο δίιίϋδ οί 500 αί. βηο) υοννβπΐδ 

3ΠθΙ 0355βηαβΓ 5ίΐίθ5: 2 5βΐ5. 

3) Οβγοο δίιίϋδ Ιοβίννββη 300 3ηοΙ 500 αί.: 2 5βί5. Οβγοο δίιίοδ οί 500 αί. 
βηοΙ υρννβΓοΙδ 3ηοΙ ρ355βη9βΓ 

5ίΐ ί 05: 3 5βΐ5. 

4) Ιηιτΐ3Γ53ΐ Ε-ΕΡΙΒΒ οβηηοί Ιοβ υίίΙίζββΙ ίη 5β3 3Γβ3 Α4. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΟοηίΓοΙ οί ίίιβ νΗΡ υδθό ϊογ ηβνίρβίίοηβΙ δβίβίγ δίιουΜ 
Ιοβ βνβίΙβ&Ιβ 3ΐ ίίιβ οοηηίηρ ροδίίίοη (ίη ίίιβ ϊγοπΙ οί ΐίιβ 
ηβνίρβίίοη ΙοηοΙρβ), 3ηο1 ννίιβΓβ ηβοβ553Γγ, ίΓοηη ΐίιβ ννίηρδ 
οί ίίΐθ ΙοηοΙρβ· 

ΡθΓί3ΐοΙβ νΗΡ βρυίριτίθηΐ ηηβγ Ιοβ υδβό ίο ρΓονίοΙβ 
ηβνίρβίίοηβΙ δ3ίθίγ ϊγοιίπ ίίΐθ ννίηρδ οί ίίιβ ΙοηοΙρβ. (301-Α3 
1974, 33 3ΐτΐθηςΙθ<1, ΓβρυΙβίίοη IV. 6.3) 

3.3 Μ3ΓΚΪΠ9 οί Γ3(ίϊο βρυίρηηβηΐ 3ηςΙ ηοίίοβδ 

.1 ΑΙΙ ΓβοΙίο βρυίριτιβηΐ δίιουΜ Ιοβ ςΐυΐγ ιτι 3 γΙ<θοΙ ννίίίι ίγρβ 
οίβδίρηβΐίοη. Τίιο ηηβΓίαηρ δίιουΙοΙ Ιοβ οΙββΓίγ νίδίΐοΐβ ννίιβη 
ίίιο βρυίρηηβηΐ ίιβδ Ιοββη ίηδίβΙΙβοΙ. 

.2 Τίιβ Γ 3 θΙϊο ίηδΐ 3 ΐΐ 3 ίίοη δίιουΐοΐ Ιοβ ςΐυΐγ ιτιβΓ^βοΙ ννίίίι ίίιο 
δίιίρ’δ 0311 319 η, ίίιο δίιίρ’δ 3ΐ3ίίοη Μβηίίίγ 3ΠθΙ ΟίίΐθΓ οοοίβδ 
βρρίίοβίιΐθ ίοΓ ίίιο ιΐ3θ οί ίίιο Γ3<ίίο βρυίρηηβηΐ. 

.3 030 θρθΓ3ίίθη ρΓΟΟβάϋΓθδ δίίουΐίί ί)θ ρΟδίβΟΐ Π63Γ 
ίίιο 080 βρυίρηηθηΐ οη Ιίιο π 3 νί 93 ίίοη Ιοηϋρβ. ΕιτιβΓρβηογ 
ρηοοβοΙυΓθδ δίιουΙοΙ ί)θ ροδίβοΙ ηβ 3 Γ ίίΐθ ΓβΙβνβηί βρυίρηηβηΐ 
οη ίίιο ΙοηοΙρβ. 

.4 “ΘΜϋ33 ορβΓβίίηρ ρυίοίβηοβ ϊογ ηηβδΙθΓδ οί δίιίρδ ίη 
(ΙίδίΓβδδ 3ίίυ3ίίθη3” 3Π(ί ίίΐθ ρΓΟΟΘΟίυΓΘ “Ρ3ί3θ βίοιΊδ”, Ιοοίίι 
0Γ3ννη υρ Ιογ ΙΜΟ, δίιουΜ Ιοβ ροδίβοΐ οη ίίιο ηβνίρβίίοη 
Ιοηάρθ. 

3.4 ΕιτηβΓρβηογ Ιίρίιίδ 

.1 ΑΙΙ ιηβηςΙβΙΟΓγ Γβάίο βρυίριτίθηΐ δίιουΙοΙ ίιβνο ΓβΙίβΙοΙβ 
βηηβΓρθηογ Ιίρίιίίηρ ροννβΓβοΙ ίΓοηη 3 Γβδβη/β δουΓΟβ οί 
ΘΠΘΓ9Υ, ννίΐίοίΐ η 0 ΓΓΤΊ 3 ΐΙγ 15 ίίΐβ Γ 3 θ 1 ίθ ίοΙΙβΓίθδ. Τίΐίδ Ιίρίΐί 
δίιουΙοΙ ρίνο βάβρυβίβ ίΙΙυιηίηβΙίοη οί Ιίιο οοηίΓοΙδ ίοτ 33 ίβ 
ορβΓ 3 ίίοη οί ίίιο Γ 3 (ίίο βρυίρηηβηΐ, 3 ηο 1 ίίιο ννοτ^ίηρ ΙβΙοΙβ 
ίοΓ Γββοΐίηρ βηοΙ ννηίίηρ. 

.2 Μθβηδ δίιουΙοΙ Ιοβ ρΓονίοΙθό ίοτ ςϋΐΊηιτιίηρ 3ηγ Ιί9ίιί 
301ΙΓ0Θ οη ίίΐθ ΘρυίρΓΤΊβηΙ ννίΐίοίΐ ίδ 03ρ3ί)Ιθ οί ίηίθΓίθΓίη9 
ννίίίι Π3νί93ίίθη, ί.θ. ίΐγ 3(1)υ5ί3ΐ3ΐθ ΙίρίΐΙ ΟΓ ί)γ ϋ3θ οί 3 
ουιΊβίη θίο. ςΙυπηρ ηίρίιί-ίίηηθ. 

.3 Ρογ νΗΡ ΐΓ3η30θίνθΓ5 ΙοοβίοοΙ οροηΐγ ίη ίίιο ίΓοηί οί 
ίίιο ΙοποΙρβ, 3 δοτββηβο! Ιίρίιί οοηοβηΐΓ 3 ΐίηρ οη θβοίι 5 ίη 9 ΐο 
ρίθοο οί βρυίριτιβηΐ, δίιουΜ ίογ υδβ<± 3 θ 3 ΐβ ίΙΙυηηίη 3 ΐίοη 
(ρΟννθΓΟΟί ίΓ 0 ΙΎ 1 3 ΓθδβΓνβ 5Ο0ΓΟΘ οί 8ΠΘΓ9Υ) ΙΤΙ3Υ ίθ 6 
300βρίθθΙ ρΓΟνίςΙθΟί ίί 15 5ϋίίίθίθΠΐ ίΟΓ ίίΐθ θρβΓ3ίίθη Οί 
0311 οοηίΓοΙ οΐβνίοβδ Ιοοίίι οη Ιίιο νΗΡ ίΓβηδοβίνβΓδ βηςΙ 
ίίιο ϋ30 οοηίΓοΙΙβΓδ. 

.4 ΟβίΙίηρ Ιίρίιί ΓΠ3γ ίοβ υδβ<1 ϊογ βρυίριτίθηΐ ΙοοβίβοΙ ίη 
3 δβρβΓβΐβ ΓθοΙίο ννοΓΐ<5ΐ3ΐίοη, ρπονίςΐίηρ ίί ίδ ηοί ςίβζζΐίηρ 
ίίιο ηβνίρβίοΓ οη νν3ίοίι.(ΙΜΟ ΓβδοΙυίίοη Α. 694(17), Αηηοχ, 
ρ3Γ3ρΓ3ρΪΊ 3.3.) 

.5 Τίιο οππθΓρβηογ Ιίρίιί δίιουΙοΙ ίιβνο ίίδ οννη ίυδθ οίΓουίί 
3 ηοΙ ϊυδθδ ίη οβοίι οίΓουίί. Τίιοδθ ίυδθ 5 δίιουΙοΙ ί>θ οοηηβοίβοΙ 
ΙοβίοΓβ οί ίίιβ ΓΠ 3 ίη ίυδβδ ίη ογοΙθγ ίο ρΓθνβηΙ ΙοΙοννη ΓΤΊβίη 
ίϋδθδ ίο 031Ι5Θ ίηίθΓΓϋρίίοη οί ίίιο ΘΓΤΊΘΓρΟηογ Ιίρίιί. 

.6 3ννίίθίΐΘ5 ίΟΓ ΘΓΠΘΓρβηογ Ιί9ίΐΐ5 δίίουΐοΐ ί)θ ρΓΟρβΓίγ 
ΓΠ3Γΐ<θθ1. 

3.5 ΡϊθοοιτιηηθηοΙθοΙ ίηδΙβΙΙβίίοη 

Ιη ογοΙθγ ίο ιύίθθΙ 311 ΓθρυίΓθπηθηΙδ 3ηό ΓοοοπηηηθηάΒΐίοηδ 
οοηοβΓηίηρ ίίιο Ιοοβίίοη οί 311 υηίίδ ίηοΙυοίΘοΙ ίη 3 0Μ033 
Γ3θΙίο ίη5ΐ3ΐΐ3ίίοη, ίί ίδ τοοοιππηθηςίΘοΙ ίο θδίβίιΐίδίι οίίίΐθΓ 
3 “γ 3 <ζΙ ίο ννοτΙ< 5ΐ3ίίοη” ίη οοηηοοίίοη ννίίίι ίίιο ηβνίρΒίίηρ 
ίιηόρβ, ογ 3 5θρ3Γ3ΐβ “οοπηπηυηίοΒίίοη οίίίοβ” ουίδίοΐθ Ιίιο 
ηβνίρβίίοη ί>Γίςΐ9θ ννίίίι γθπποΙθ οοηίΓοΙδ οη ίίιο ίοτίοΙρ©· 
II πηυδί ί>θ θπηρίΐ35ίζθ(ί, ίιοννονοΓ, 1ίΐ3ί Ιίιο 5υ99θ5ίίοη5 
ίη 5υί)5θθίίοη5 3.5 - 3.7 ίιοΐονν βγθ Ιο ί>θ οοηδίοΙθΓθςΙ 35 
ρυίοΙθΙίηθδ οηΐγ. ΟΙΙίθγ δοΐυίίοηδ 3ης) οοηηί)ίη3ΐίοη5 βγθ 
Θ9ϋ3ΐ1γ 300βρί3ί)1θ 35 Ιθηρ 35 ίίιο 9ΘΠΘΓ3Ι ΓθςυίΓΘΙΤΊθηΙδ 
βηςΙ Γθθοηηηηθηςΐ3ΐίοη5 ουίΙίηβοΙ βγθ ίυΙίίΙΙοοΙ. 


(30ΕΑ3 1974, 35 ΒΓηΘηςΙθοΙ, οίιβρίθΓ IV, ΟΟΜ/Οιγο. 105 
3ηο1 130 8468:1990(Ε)) 

3.5.1 ΡΪ3θΙίο ννοΓΐ< 5ί3ίίοη 

.1 Τίιο ννοτΚ δίβίίοη δίιουΐο) ί)θ ΙοοβΙοοΙ ίη ίίιο 3ίί οί ίίιο 
η3νί93ίίοη ί)Γίοΐ9β 50 ίίΐ3ί ίίιβ ηβνίρβίΟΓ ίΐ35 βη ονοΓ 311 νίονν 
οί ίίιο ηβνίρΒίίοη ννίιίΐβ ορθΓβίίηρ Ιίιο Γ3θΙίο ορυίρηηθηΐ. 

Ιί ίίιο ννοτΚ 5ί3ίίοη 3ηςΙ ίίιο Γθ5ί οί ίίιο η3νί93ίίοη ίΐΓίοΙρο 
3ΓΘ 5θρ3Γ3ίθθΙ ί>Υ 3 ννβΙΙ ίί δίίΟυΙίί ί)θ ΙΤΟΟΙ© οί 91355 ΟΓ 
ίίίίθοΙ ννίίίι ννίηοΐοννδ. ΤΙίθγθ δίιουΙοΙ ίιο ηο ΙοοΙοίιΙθ <1οογ 
ίΐθίννοβη ίίιο ννοτΙ< δίβίίοη 3ηοΙ ίίιο η3νί93ίίοη ί)Γίςΐ 9 β. 

.2 ννίιοη ίίιο ννοτΚ δίβίίοη ίδ ί>οίη9 ϋ5θ<ί ο)ϋΓίη9 ηί9ίιί-1ίπηθ, 
3 ουΓίβίη δίιουΙοΙ ίιο ρΓονίςΙοοΙ ίη ογοΙθγ Ιο 3νοί<4 οΐ3ζζΙίη9 
θίίβοί ίΓοηη ίίιο Ιί9ίιί5. 

.3 ΑΙΙ ΠΊ3η(ΐ3ΐθΓγ ΓβοΙίο ορυίρηηθηΐ (οχοορί ΓΠ3ηθΐ3ΐθΓγ 
νΗΡ, 5θθ 5ϋί)5θθίίοη 4.1.1.) δίιουΙοΙ ίο© Ιοοβίβοΐ ίη ίίιο Γ3<ίίο 
ννοτΚ δίβίίοη. \Α/3ίοίι ΓοοοίνβΓδ ιτιβγ βΙΙθΓηβίίνοΙγ ίο© ΙοοβίοοΙ 
θΙδβννίιοΓθ οη ίίιο η3νί93ΐίοη ίθΓίοΐ9©· 

Νοίθ: - Ιί 15 θδδθηίίβΙ ΐίΐ3ΐ 53ΐί5ί30ί0Γγ \Λ/3ίθίΐ (θΙθ3Γΐγ 
3ϋθΙίίθΙ© 5Ϊ9η3ΐ5/νΪ5ϋ3ΐ 3Ι3ΓΠΠ5) 03Π ίο© ΓΤΊ3ίηΐ3ίη8θΙ 3ί ίίΐθ 
ροδίίίοη ίΓοηη ννίιίοίι ίίιβ δίιίρ ίδ ηοπηβΙΙγ η3νί93ίθθΙ. Ιί 
ίί 15 ηοί ροδδίίοΐ© ίο ΠΠ3ίηΐ3ίη 53ΐίδί30ΐ0Γγ ννβίοίΐ, 3Ι3ΓΓΤΊ 
ίης)ίθ3ίθΓ5 οη ΜΡ ογ ΜΡ/ΗΡ 3ηοΙ ΙηπηβΓδβΙ βρυίριτίθηΐ, 
ίηοΙυοΙίη 9 ΕΘΟ ρτίηίβΓ, δίιουΙοΙ Ιοβ ΙοοβίβοΙ ουίδίϋβ ίίιίδ 
ννοτΙ< δίβίίοη. 

(ΙΜΟ ΓβδοΙυίίοηδ Α. 664(16); Α. 807(19), Αηηβχ, ίίβηη 3.2 
Γβ93Γ<ίίη9 ΕΘΟ, βηςΙ Α. 610(15), Α. 806(19) Αηηβχ Ό ίίβηη 8 
Γβ93Γίίίη9 ΜΡβηςΙ ΜΡ/ΗΡΟΒΟΓβρυίΓβηηβηΙδ, 3ηςΙ 30ΕΑ3 
1974, 35 3ηηβηοΙβοΙ, Γβ9ϋΐ3ίίοη ΐν.12 Γβ93Γ<1ίη9 νν3ίοίιΚββρίη9 
ΓβςυίΓβηηβηίδ) 

.4 ΜΡ/ΗΡ ΒΡ ροννβτ βηηρΙίίίβΓδ δίιουΐο) Ιοβ ΙοοβίβοΙ ίη 3 
5βρ3Γ3ΐβ 3ηοΙ δΟΓββηβοΙ ΓΟΟΓΠ. Απίβηηβ ΙυηβΓδ δίιουΙοΙ, 35 
3 9βηβΓ3ΐ τυΐβ, Ιοβ ΙοοβίβοΙ ουίςΙοοΓδ ίοβίονν ίίιβ βηίβηηβ. 

3.5.2 ΟοηηηηυηίοβΙίοη οίίίοβ 

.1 Τίιβ οοηηηηυηίοΒίίοη οίίίοβ ηηβγ Ιοβ ΙοοβΙβό 35 ΓβρϋίΓβό 
ίογ ίίιβ 5ίιίρρίη9 οοηηρβηγ, β·9· ίη οοηηβοίίοη ίο ίίιβ 
03ρΐ3ίη’δ οίίίοβ. Ιί δίιουΙοΙ Ιοβ ροδδίίοΙβ ίο ιτΐ3ΐ<β ρυίοΙίο οβΙΙδ 
3ηοΙ ρβΓίοΓπη 9βηβΓ3ΐ ΓΒοΙίοοοηηηηυηίοβΙίοηδ οη ΜΡ ογ ΗΡ 
3ηοΙ/θΓ ΙίΐΓου9ίΊ 53ίβΙΙίίβ ίποιτη ίίιβ οοηηηηυηίοβίίοη οίίίοβ, 
ίί δυοίι οβΙΙδ οβηηοί Ιοβ ΓηβοΙβ ίΓοηη 3 5υίί3ίοΙβ Ιοοβίίοη 
βΙδβννίιβΓβ οη ίίιβ δίιίρ. 

.2 ΑΙΙ βςυίρηηβηΐ ίοτ ννηίίβη οοΓΓβδροηοΙβηοβ, 35 ννβΙΙ 35 
ΙβΙβρίιοηβ δβτνίοβδ ϊογ ΜΡ/ΗΡ 3ηϋ Ιηηη3Γ53ί, δίιουΙοΙ Ιοβ 
Ιοο3ίβο) ίη ίίιβ οοηηηπυηίοβίίοη οίίίοβ. 

.3 Τίιβ ΓβηηοΙβ ορβΓβίίοη ρβηβΙδ ίοτ ίίιβ ΓτιβηοΐΒίοΓγ 
βςυίρηηβηί δίιουΜ Ιοβ ΙοοβΙβίί ίη 3 οβηίΓβΙ ροδίίίοη οη 
ίίιβ ηβνίρβίίοη ίοτίοΙρ©, ' η ογοΙθγ Ιο ίυΙίίΙ ίίιβ ΓβρυίΓβηηβηΙδ ίοτ 
ΐΓβηδηηίΙΙίηρ οΙίδίΓβδδ βΙβΓίδ ίΓοηη ίίιβ ηβνίρβίίοη ΙΟΓίοΙρβ. 

Νοίθ: - ΘοηδίοΙβΓβΙίοη δίιουΙοΙ βΙδο Ιοβ 9ί νθη ί0 
ΓβρυίΓβηηβηΙδ ϊογ ηβνίρβίίοηβΙ δβίβίγ οοηηηηυηίοΒίίοη 
3ηοΙ δϋΐοδβρυβηί ςΙίδίΓβδδ οοηηηπυηίοβίίοηδ οη ΜΡ ογ ΗΡ. 
ννίιβη ΜΡ/ΗΡ Θ3Θ ίδ ίηοΙυϋβοΙ ίη ίίιβ ηηβηοΙβΙοΓγ ίθ35Ϊο 
ογ <1υρΙίθ3ΐβοΙ ΓβοΙίο βρυίρηηβηΐ, ίί δίιουΙοΙ Ιοβ ροδδίίοΙβ ίο 
οοηςίυοί οΙίδίΓβδδ βηοΙ δβίβίγ οοηηηηϋηίοΒίίοηδ ίΓοηη ίίιβ 
ηβνίρβίίηρ ροδίίίοη, βηςΙ ίίιβ ΜΡ/ΗΡ ϋ8Θ οοπΙγοΙΙθγ δίιουΐό 
Ιοβ ίηδΙβΙΙβοΙ ίη ίίιίδ ροδίίίοη. 

(ΙΜΟ ΓβδοΙυίίοηδ Α.804(19) βηοΙ Α. 806(19), 35 
3ΐτΐθηςΙβαΙ) 

.4 \Λ/3ίοΙη ΓβοβίνβΓδ 3ηο( ΝΑνΤΕΧ/ΕΘΟ ΓβοβίνβΓδ δίιουΙοΙ 
Ιοβ ΙοοβίβοΙ οη ίίιβ ηβνίρβίίοη ΙοηςΙρθ. 

.5 νΗΡ ΐΓ3η50βίνβΓ5 ννίίίι ϋ30 υδβοΙ ίοΓ ηβνίρβίίοηβΙ δβίβίγ 
δίιουΙοΙ Ιοβ ΙοοβίβοΙ ίη ίίιβ ίηοηί οί ίίιβ ηβνίρβίίοη ΙοΓίςΙρο. 

3.6 3ίιίρδ ννίίίι ίηΙβρΓβίβοΙ ΙοποΙρβ δγδίβηη (ΙΒ3) 
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.1 3ίιίρδ οοηδίΓυοίβοί Ιο δθίίδίγ ίίιβ ΙΒ3 ΓβςυίΓβιηβηΙδ 
ίθΓ δίηρίβ-ηηθηηθοΙ η3νί93ίίπ9 ίοηο^β δίιουίοί ίιβνβ ίίιβ 
ορβΓθίίοη ρβηβίδ ϊογ πη3ηςΐ3ΐθΓγ ΘΜϋ33 βρυίρηηθηΐ 
ίηδΙθΙΙβοί 35 οΐοδθ Ιο ίίιβ οοηηίη 9 ροδίίίοη 35 ροδδίίοίβ. 

.2 ΕςυίριτίθηΙ ϊογ ΙΙίθ ίΓβηδίβΓ οί ΓβοΙίο ΙβΙθρίιοηβ οβίίδ 
νΪ3 Γ3θίίθ (Ν/ΗΡ, ΜΡ ΟΓ ΜΡ/ΗΡ) ΟΓ δθΙβΙΙίίβ Ιο ΟίίΐθΓ 3ΓΘ35 
οί Ιίΐθ δίιίρ δίιουίοί Ιοβ ρίβοβοί οΐοδβ Ιο ίίιβ οίίιβΓ ΘΜϋ33 
βρυίρηηβηΐ ηβ3Γ ίίιβ οοηηίη9 ροδίίίοη. 

.3 Ιί δίιουίοί Ιοβ ροδδίίοίβ 3150 ίο ορβΓθίβ ρηηίβοί 
οοιηηηυηίοθΐίοηδ (οΐ3ί3 οοηηηηυηίοθΐίοηδ νίβ ΓβοΙίο βποΙ/ογ 
Ι ηΐΠ3Γ53ΐ) ΪΓΟΙΊΠ ΟίίΐβΓ 3Γ635 Οί ίίΐθ δίΐίρ. 

3.7 3ίιίρδ ννίίίι ίηίθ9Γ3ΐβο1 Γ3θίίοοοηηηηυηίθ3ΐίοη δγδίβιτίδ 
(ΙΒ05) 

.1 Τίιο ΙΒ03 ίδ 3 δγδίθΐη ίη ννίιίοίι ϊπς1ίνϊς)υ3ΐ 
Γ3(ίίοοοηηιηυηίθ3ΐίοη βςυίρηηβηΐ βηο) ίη5ί3ΐΐ3ίίοη5 βγθ υδβοί 
35 δθΠδΟΓδ, ί.θ. ννίίίιουί ίίΐθ ΠθβΟί ΪΟΓ ΙίίθΙΓ ΟΙΛ/Π ΟΟΠίΓΟί 
υηίίδ, ρΓονίςΙίη9 ουίρυίδ ίο 3ηό 300βρίίη9 ίηρυίδ ίΓοηη Ιίΐθ 
ΟρβΓΒίΟίδ ροδίίίοη, ΟβΙΙθΟί ννθΓΐ<5ΐ3ΐίθη5. 3υοίι \Λ/ΟΓί<5ΐ3ΐίθη5 
3 γθ οβίίβοί “ΘΜ033 ννοΓΚδΐθΙϊοηδ” ίί Ιίΐθγ ίηοίυοίβ οοηίΓοί 3ηοΙ 
πηοηίΙοΓίηρ οί 311 βςυίριτίθηί 3ηο) ίηδΙβΙΙβίίοηδ ρΓονίοίβοί οη 
3 δίιίρ ΪΟΓ ΐίΐθ ΘΜϋ33 ννίιίοίι 3Γ6 3ί50 δυίΐβίοίθ ΪΟΓ 9ΘΠΘΓ3Ι 
ΓβοΙίοοοπηηηυηίοβΙίοηδ. Τίιο ΙΒ03 ννοΓί<5ΐ3ΐίοη δίιουίοί Ιοβ 
ίηδΙβΙΙβοΙ ίη 3 οοηδοίβ ΙοοβίβοΙ ίη 3 οβηίΓβί ροδίίίοη οη ίίΐθ 
η3νί93ΐίοη Ιοπο^ο. ΤΓ3ηδηηίΙΙίη9 3ηοί Γβοβίνίη9 βρυίρηηβηΐ 
ΓΠ3γ Ιοβ ΙοοβίβοΙ ουίδίοίβ ίίιβ η3νί93ΐίοη Ιοηοΐ 9 β. 

.2 Τίιο ΙΒ03 δίιουίοί οοηηρηδβ 3ί Ιθ35ί ίννο ΘΜ038 
ννοΓί<5ΐ3ΐίοη5 θβοίι οοηηβοίβοί ίο Θ30ίι ΘΜΩ33 
ΓθοΙίοοοηηηηυηίοθΙίοη δβηδΟΓ ονβΓ 3 ηβίννοΓίο ογ οοηηοοίίοη 
δγδΐθπη. Αί Ιθ35ΐ ίννο ρηηίβΓδ δίιουίοί Ιοβ ίηδίθΙΙβοΙ. ΑΙΙ 
ΓΘςυίΓθΓΠθηίδ Ιβίοί οίοννη ίη 30Ι_Α3 1974, 35 βιτίθηοΐβοΐ, 
οίΐ3ρίθΓ IV, δίιουίοί Ιοβ ίυίίίΙΙβοΙ. 

(ΙΜΟ ΓθδοΙυίίοηδ Α.811 (19)) 

4 ΘΜϋ33 ΒΑϋΙΟ ΕΟυίΡΜΕΝΤ 

4.1 ίοο3ίίοη οί νΗΡ ΐΓβηδοβίνβΓδ βηοί νΡΙΡ ϋ30 
οοηίΓοίίθΓδ 

.1 νΗΡ ννίίίι ϋ30 ίθΓηηίη9 ρ3Γί οί ίίΐθ ηηβηοΙθΙΟΓγ νΗΡ 
οοηηηηυηίοβίίοη βορριτίθηΐ ϊογ 53ίβίγ οί η3νί93ΐίοη δίιουίοί 
Ιοβ ΙοοβίβοΙ ίη Ιίιο οοηηίη 9 ροδίίίοη. Τίιίδ βςυίρηηθηΐ 
ΙΎΊ3Υ ίο© οοηηβοίβοί ίο 5θνβΓ3ί ΓθΠΊΟΐθ οοηίΓοί υηίίδ, ί.θ. 
οη ίίΐθ ννίηρδ οί ίίΐθ η3νί93ΐίοη Ιοηοΐ 9 β, ρτονίςί©^ Ιίΐ3ί 
ίίιβ Π3νί93ΐίη9 ίοηοΐ9θ ίΐ35 ρτίοΓίίγ. Ιί δυοίι “οοιτηίοίηβοΓ 
βρυίρηηβηΐ ίδ οίιοδβη, ίί δίιουίοί ίο© ροδδίίοί© ίο ίΓβηδίηίί 
Ω30 οίίδίΓβδδ βΙθγΙ ίΓοηη ίίιβ οοηηίη9 ροδίίίοη. 

.2 Ιί ίίιβ δίιίρ ίδ βρυίρρβοί ννίίίι θχΙγβ νΗΡ ΐΓβηδοβίνβΓ 
(ννίίίιουί 030) ννίίίι οίιβηηθίδ ΓβορΓβοί ϊογ η3νί93ΐίοη3ί 53ίθίγ, 
ΙοοθΙβοΙ ίη ίίΐθ οοηηίη9 ροδίίίοη, βηοίίιβΓ οβηίΓβί ΙοοβΙίοη 
οί ίίΐθ ΐΎίβηςΙβΙοΓγ 030 νΗΡ βςυίριτίθηΐ οη ίίιβ η3νί93ΐίοη 
Ιοπο^ο (ίη Π3νί93ίίη9 ροδίίίοη) οβη ίο© βοοβρίβοΙ. 

(501Α31974, 35 βιτιβηοίθοί, Γ89υί3ΐίοηδ ΐν/4.1.5, 4.1.9 βηοί 
6.3.) 

Νοίθ: - ννίίίι ΓΘ93Γ<1 ίο Ιίιβ Ιοοβίίοη οί βορριτιβηΐ βηοί 
ΟίίδίΓβδδ 3ΐθΓίδ, ίίΐθ 53ΠΊΘ ΓβΟρΓβΙΤΙθηΙδ 3ίδ0 βρρίγ 10 ίίΐθ 
ςίυρΙίθ3ΐθ<1 030 νΗΡ θρυίρηηθηΐ ϊογ δίιίρδ ίη 5Θ3 3ΓΘ35 Α3 
3ηςί Α4. Τίΐθ οΙυρΙίθ3ίθ<1 νΗΡ ΐΓ3ηδθθίνβΓ 03η, ίιοννθνθΓ, 
ίο© Ιοο3ΐθ<1 ίη ίίιβ “η3νί93ΐίη9 ροδίίίοη” ίηδίθβοί οί ίη ίίιβ 
οοηηίη 9 ροδίίίοη. 

(ΙΜΟ Γθδοίυίίοη Α. 702(17), Αηηβχ, ίίβηη 2.1.) 

Ιη ογοΙθγ ίο οοηςίυοί ροννβΓ ιηθβδυΓθηηθηΙδ, Θ3δγ βοοβδδ 
ίο ίίΐθ 3ηίθηη3 ουίρυί οί θβοίι θρυίρηηθηί δίιουίοί Ιοβ 
ρτονίςίβοΐ. 

(301.Α3 1974, 3δ 3ΐηβηςΙθθΙ, Γβ9υί3ίίοη ΐν/15.2 βηςί ΙΜΟ 
Γθδοίυίίοη Α.948(23)) 

4.2 Οοηίίηυουδ ννβίοίι οη 030 νΗΡ οίίθηηβί 70 


Οοηίίηυουδ ννθίοίι οη 030 νΗΡ οίίθηηβί 70 03η Ιοβ 
γτίθΙ ϊογ: 

.1 3 δβρ3Γ3ίθ νΗΡ οίιβηηβΙ 70 ννβίοίι ΓβοβίνθΓ. Ιί δίιουίοί 
ηοί ίοβ ΓΤΊυίθό ογ ίηίβΓΓυρίβοί ννίιβη υδίηρ οίίΐθΓ Γβοίίο 
βρυίρηηθηΐ, ογ 

.2 3 ςίβοΐίοβίθαΐ ννβίοίι ΓθοβίνβΓ οοηηΙοίηθαΙ ννίίίι ίίιβ νΗΡ 
ΐΓβηδοβίνβΓ. II δίιουίοί Ιοβ ίηδΙθΙΙβοί 50 35 ίο ηη3ίηΐ3ίη ννβίοίι 
θνβη ννίΐθη ίίιβ νΗΡ βρυίρηηβηί ίδ υδβ<1 ίθΓ ΙβΙβρίιοηγ, ογ 

.3 νΗΡ ννίίίι 030 ρβπιηβηβηΙΙγ ΙοοΚθοΙ οη οίιβηηθί 70 ίθΓ 
Γβοβρίίοη βηςί ίΓβηδπηίδδίοη οί 030 θβίίδ οηίγ. Το οίθ3ί ννίίίι 
οίίιβΓ οοΓΓθδροηοίθηοθ οη οίίιβΓ οίιβηηβίδ, 3η 3θΙοίίίίοη3ΐ 
νΗΡ ΐΓβηδοβίνβΓ δίιουίοί ίοβ ίηδΐ3ΐίβοΙ, ννίιίοίι πηβγ Ιοβ ννίίίιουί 
ίίιβ 030 ΐυηοίίοη. 

(ΙΜΟ ΓθδοΙυίίοηδ Α. 694(17) βηςΙΑ.803(19), 35 ΒΓηβηοΙθΓί, 
βηοΙΟΟΜ/ΟίΓΟ.ΙΟδ) 

4.3 1_οο3ίίοη οί ΜΡ/ΗΡ ίΓβηδΟθίνβΓδ 

.1 Ιί ίίιβ βςυίρΐΎίβηΙ ίδ ηηβίη ογ οΙυρΙίοθίβοΙ βςυίριτίθηί, 
ίί δίιουίοί ίθθ ροδδίίοίθ ίο 30ίίν3ΐβ ίίΐθ ϋίδίΓθδδ 3ίθΓΐ ΪΓΟΓΤΊ 
ίίιβ η3νί93ίίοη ίοτίοί9©· Ιί 10© βρυίρηηθηΐ 03η Ιοβ γθιτιοΙθ 
ορβΓθίβοί ίΓοηη οίίιβΓ ροδίίίοηδ οη Ιοο3γοΙ ίίιβ δίιίρ, ρτίοΓίίγ 
δίιουίοί Ιοβ 9 ίνβη ίο ίίιβ υηίί οη ίίιβ η3νί93ΐίοη ί»Γίοΐ 9 β. 

.2 ννίίίι Γβ93Γθί ίο 3 ΜΡ ίηδΙβΙΙβίίοη, ίίιβ ΓβρυίΓβηηβηΙ ίοΓ 
030 οίίδίΓβδδ βίβΓίδ οη 2187, 5 ί<Ηζ οβη βίδο Ιοβ ίυίίίΙΙβοΙ Ιογ 
3 ΓβΓποΐβ-3θΙίν3ΐβοΙ ΜΡ οοηίΓοί υηίί Ιοβίοβοί οη 2187, 5 Ι<Ηζ 
ννίίίι 3ίβΓί 3θίίν3ίβθΙ ίΓΟΓΠ ίίιβ Π3νί93ίίθη ίθΓΙθί9β. 

Νοίθ: - 030 οη ΜΡ ίδ ΓβρυίΓβοΙ ίη 5β3 3Γβ3δ Α2, Α3 βηοί 
Α4, ΪΓΓβδρβοΐίνβ οί δβΙβοίβοΙ Γ3θίίο βςυίρΓΤΊβηί δοίυίίοη. Ιί 
δίιουίοί ΙίΐβΓβίΟΓβ βίννβγδ ίοβ ροδδίίοίβ ίο 30ΐίν3ΐβ ίίιβ 030 
οίίδίΓβδδ θίβΓίδ οη 2187, 5 ί<Ηζ Ϊγοιτί ίίιβ η3νί9βίίοη ΙοΓίοΙρβ. 

Ιί οοηηΙοίηβοΙ ΜΡ/ΗΡ ΓβοΙίο βςυίρηηβηί ίδ οίιοδβη 35 
Γΐΐ3ηοί3ΐθΓγ 0Μ033 βςυίρηηβηί, ίί δίιουίοί βίδο ίοβ ροδδίίοίβ 
ίο 30ΐίν3ΐβ ιίιβ οίίδίΓβδδ θΙβΓί ΪΓΟΙΤΊ ίίΐβ Π3νί93ίίη9 1θΓίθΐ9β 
οη ίίιβ ΓΠ3ηοΐ3ΐθΓγ ΗΡ 030 ίΓβρυβηοίβδ. 

Ιί ΜΡ/ΗΡ ίηδΐ3ΐΐ3ίίοη ίδ οίιοδβη 35 οΙυρίίοβίβοΙ βςυίριτιβηί 
(ΙηΐΤΙ3Γ53ΐ ορίίοη) οη 3 δίιίρ ίθΓ 5β3 3Γ63 Α3, ίίιβΓβ ίδ ηο 
ΓβςυίΓβιτιβηί ίοΓ βη βχίΓβ 030 ννβίοίι ΓβοβίνβΓ. 

(301Α3 1974, 35 βηηβηοΙβοΙ, Γβ9υΐ3ίίοηδ ΐν/9.2, 10.3 
3ηοίΟΟΜ/ΟίΓθ.105) 

.3 ΒΡ ροννβΓ 3ΓπρίίίίβΓ5 δίιουίοί, 35 3 9©ηβΓ3ΐ τυίβ, ηοί Ιοβ 
Ιοο3ίβοί ίη ίίιβ η3νί93ΐίοη ίοτίοί9θ 3Γβ3. ί,οοβίίοη ίη δυοίι 
3Γβ3 Γτΐ3γ, ίιοννβνβΓ, ίοβ βοοβρίβοΙ ίί ίί 03η Ιοβ θ^πίβοί 
ΐίΐ3ΐ ίίιβ ΕΜΟ ΓβςυίΓβηηβηΙδ 3Γβ ίυίίίΙΙβοΙ. Τίιβ θηίβηηβ 
ίυηβΓ δίιουίοί, 35 3 9©ηβΓ3ΐ τυίβ, Ιοβ ΙοοβίβοΙ ίη βη ουίοίοοΓ 
ροδίίίοη ΙοβΙονν βηοί οίοδβ ίο ίίιβ βηίβηηβ. 

(ΙΜΟ Γβδοίυίίοη Α. 813(19)) 

.4 Τίιβ ΜΡ ογ ΜΡ/ΗΡ ίΓθηδπηίΙΙβΓ δίιουίοί ίοβ βρυίρρβοί 
ννίίίι 3η ίηδίΓυηηβηΙ ογ οίίιβΓ ρωνίδίοηδ ίηοίίθ3ΐίη9 βηίβηηθ 
ουΓΓβηί ογ ροννβΓ οΙβίίνβΓβοί ίο ίίιβ 3ηίβηη3. 

(ΙΜΟ ΓθδοΙυίίοηδ Α.804(19) βηοί Α.806(19), Αηηβχ, 
ρ3Γ39Γ3ρίΐ 6.1, 35 3ΓΠβηθίβθΙ) 

.5 Ιί ίίιβ ΐΓ3η5ΓηίΐΐβΓ βηίβηηβ ίδ ηοί ρβππβηβηΐίγ 
οοηηβοίβοί ίο ίίιβ ίΓβηδίτιίΙΙβΓ, ίί δίιουίοί Ιοβ 3υίοηη3ΐίθ3ΐΙγ 
ΟΟηηβΟίβΟί ΙΟβίΟΓβ ίίΐβ ΟίίδίΓβδδ 3ίβΓί ίδ ίΓθηδΓΠίΙΙβΟΐ. 

4.4 \Α/3ίοήί<ββρίη9 ΓβοβίνβΓδ ίθΓ ϋ30 

.1 Οβρβηοίίη9 οη ίίιβ ΐΓθοίβ 3Γβ3 3ηοί ιτηβηοΙθΙΟΓγ Γθοίίο 
βρυίρηηβηΐ οί ίίιβ δίιίρ, οοηίίηυουδ ννβίοίι ίδ ΓβρυίΓβοί νίθ 
5βρ3Γ3ΐβ ΓβοβίνβΓδ ίοΓ ϋ30 οίιβηηβΙ 70, ΜΡ ϋ30 2187.5ΚΗΖ 
βηοί ΗΡ 030 8414.5 Ι<Ηζ, 35 ννβίί 35 ιτιίηίηηυπη οηβ οί ίίιβ 
ίΓβρυβηοίβδ 4207.5 ΚΗζ, 6312 ΚΗζ, 12577 Ι<Ηζ βηοί 16804.5 
ΚΗζ. 

(301Α3 1974, 35 βιτηβηοίβοΙ, Γβ9υί3ίίοη ΐν/12) 

.2 Τίιβ ννβίοίι ΓβοβίνβΓ ϊογ νΗΡ ϋ30 οίιβηηβΙ 70, ΜΡ 
ϋ30 2187.5 ΚΗζ βηοί ΗΡ Ω30 503ηηίη9 ΓβοβίνβΓ δίιουίοί 
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ίιβ ΙοοβίβοΙ 50 ίίιβί ίίιβ 3ΐ3ητη ίδ οΙββΜγ βυοίίίιΐβ θηοΙ νίδίίιΐθ 
311 ονβΓ ίίιβ ηβνίρθΐίοη ίιηοΐρβ. 

(ΙΜΟ ΓθδοΙυΙίοη Α.804(19), 35 θηηβηοΙθοΙ, βηοΙ ΟΟΜ/ 
ΟΙγο.105) 

.3 II δίιουΙοΙ (3© ροδδίβΐβ Ιο ΓββοΙ ΙΙίθ ϋδΟ θΙβΓί Γπβδδβρβδ 
οη ίίιβ ηβνίρθίίοη βποΐρβ. Τίιβ ρηηίβΓ (ίΐ βηγ) ογ οΐίδρίβγ βίο. 
ΓΤΊ3Υ ί)6 ΟΟΙΓΉΠΟη ΪΟΓ θΙΙ ϋδΟ ννβίοίΐ ΓΘΟβίνβΓδ, ρΓονίοΙβοΙ Ιίΐ3ί 
ΙΌΘ5539Θ5 οοηηίη9 ίη δίιπυΐίθηβουδίγ θγθ θΓΓθηρβοΙ ίη ρυβυβ 
3ηςΙ ρπηίβοΙ 35 δοοη 35 ΙΙίθ ρπηίβΓ/οϋδρΙθγ ίδ ΓββοΙγ. 

(ΙΜΟ ΓβδοΙυίίοηδ Α.803(19), Α.804(19) θηοΙΑ.806(19), 35 
βοηβηοΙβοΙ) 

.4 Ε35γ 300Θ55 Ιο ίίιβ 3π1θπη3 οοηηβοίΟΓ δίιουΙοΙ ίτβ 
ροδδίίτίβ ίη ογοΙθγ Ιο οοηοΐυοί 1θ5ί οΐ ΙΙίθ βρυίρίΗβηί 6γ 
ΓΠβ3η5 οί ιπθθδυπηρ ίηδίΓυηηβηΙδ. 

Νοίθ: - ΤίιβΓβ ίδ ηο ΓβρυίΓβηηβηΙ ΐοΓ 3 οΐυρίίοβίβοΐ ΜΡ/ 
ΗΡ ϋδΟ \Λ/3Ϊ0ΪΊ ΓβΟθϊνβΓ ΪΟΓ δίιίρδ ίη 5Θ3 3Γ635 Α3 ΟΓ Α4 
ννίιβη πη3ίηΙθη3ηοΘ ηη©11ηοο1 “ς)υρΙίθ3ΐίοη οί βρυίρηηθηΓ 
15 ϋ5θθΙ. 

(ΙΜΟ ΓθδοΙυΙίοη Α. 702(17), Αηηοχ, ίίοηη 2.1) 

4.5 \Α/3ίοήΙ<ΘΘρΙη9 οη ΜΡ ογ ΜΡ/ΗΡ ϋδΟ 

4.5.1 Οοηίίηυουδ ννβίοίι οη ίίιο ΜΡ ϋδΟ οΙίδίΓθδδ 
ΪΓβρυβηογ 2187.5 ΚΗζ ίο ίτβ Κβρί ίιγ: 

.1 3 5ΘΡ3Γ3ΪΘ ϋδΟ \Λ/3ίθίΐ ΓΘΟθίνθΓ ΙοοΙ<θοΙ οη 2187.5 
Ι<ΗΖ; ΟΓ 

.2 3 οΐβοΐίοθΐβοΐ ννβίοίι τοοοίνοΓ οοιπβΙηβοΙ ννίίίι ίίιο ΜΡ 
ΓβοϋοΙβΙβρίιοηβ. 

Νοίθ: - Ιί ϋδΟ θρθΓ3ίίθη 15 ΟΐθδίΓθίϊΙβ Οη ΟΐίΐθΓ ίΓθρϋθηοίθδ, 
3η θοΙοΝίίοηθΙ 503ηηίη9 ΓβοβίνβΓ δίιουΙοΙ ίιβ ρτονίοΙβοΙ. ΟίίιβΓ 
ΪΓβρυβηοίβδ Ιίτβη ίίιοδβ ϋδβοΙ ϊογ οΙίδίΓβδδ 3ηοΙ δθίβίγ 
δίιουΙοΙ ηοί 6β ίηοΙυοΙβοΙ ίη ίίιβ ΓβοβίνβΓ οΐβοΐίοθΐβοΐ Ϊογ ϋδΟ 
βιτίθφθηογ ννβίοίιΚββρίηρ. Α δίηρΙβ ϋδΟ οΙβοοοΙβΓ ΓΠ3γ 
ί)β ϋδβοΙ ίο δβτνβ βοίΐη ίίιβ ϋδΟ ννβίοίι βηοΐ ίίιβ θοΐοϋΐίοηβΐ 
δοβηηίηρ ΓβοβίνβΓ. (ΟΟΜ/Οιγο.105) 

4.5.2 Οοηίίηυουδ ννθίοίι οη ΜΡ/ΗΡ ΟδΟ οΙίδίΓβδδ 3ηοΙ 
53ίβίγ ΪΓβρυβηοίβδ ίο ίιβ 1<βρί ίιγ: 

.1 3 5βρ3Γ3Ϊβ ΜΡ/ΗΡ ϋδΟ 503ηηίη9 ΓβοβίνβΓ ίΟΓ ΟΙίδίΓβδδ 
3ηοΙ 53ίβίγ ΪΓβρυβηοίθδ οηΐγ; ογ 

.2 3 οΐβοΐίοβίβοΐ ΜΡ/ΗΡ ϋδΟ 503ηηίη9 ννβίοίι ΓβοβίνβΓ ίοΓ 
οΙίδίΓβδδ 3ηοΙ 53ίβίγ ΪΓβρυβηοίβδ οηΐγ οοηηίιίηβοΙ ννίίίι ίίιβ 
ΜΡ/ΗΡ Γ3θ)ίοίβΙβρίιοηβ. 

(ΟΟΜ/Οιγο.105) 

Νοίβ: - Ιί ϋδΟ ΟρβΓθίίοη 15 θΙβ5ΪΓ3ί)Ιβ οη ΟίίιβΓ ΪΓβρυβηοίβδ, 
3η 3θ)οΙίΙίοη3ΐ 503ηηίη9 ΓβοβίνβΓ δίιουΙοΙ ί)β ρΓονίοΙβοΙ. Τίιβ 
ΓβοβίνβΓ ηπ3γ ί)β οοηη&ίηβοΙ ννίίίι ίίιβ ννβίοίι ΓβοβίνβΓ ίοΓ ΜΡ 
ϋδΟ. Α 5ίη9ΐβ ϋδΟ οΙβοοοΙβΓ ιτιβγ ίιβ ϋδβοΙ ίο δβΓνβ βοίίι 
ίίιβ ϋδΟ οΙίδίΓβδδ 3ηοΙ δθίβίγ ΪΓβρυβηογ 503ηηίη9 ΓβοβίνβΓ 
3ηοΙ ίίιβ βοΐοΐίΐίοηθΐ δοβηηίηρ ΓβοβίνβΓ οηίγ ίί οοηίίηυουδ 
ννβίοίι ίοΓ οΙίδίΓβδδ 3ηοΙ δθίβίγ οθΙΙδ 03η ί>β ΠΊ3ίηΐ3ΪηβοΙ. 

(δΟΙΑδ 1974, 35 βηηβηοΙβοΙ, ΓβρυΙβίίοηδ ΐν/2.1.2, 10.2.2, 
12.1.3 3ηοΙ ΟΟΜ/Οιγο.105) 

4.5.3 ννβίοίιΚββρίηρ οη ϋδΟ οθΙΙίηρ ΪΓβρυβηοίβδ 

.1 Ρογ ννβίοίιΚββρίηρ οη ΟίίιβΓ ΪΓβρυβηοίβδ ίίιβη οΙίδίΓβδδ 
3ηοΙ δθίβίγ ΪΓβρυβηοίβδ (ηβίίοηθΙ 3ηοΙ ίηίβΓηβίίοηθΙ ϋ30 
οβΙΙίηρ ΪΓβρυβηοίβδ), 3 δβρβΓβίβ δοβηηίηρ ΓβοβίνβΓ δίιουΙοΙ 
ίιβ ρΓονίοΙβοΙ. 

Νοίβ: - ΑοοοΓβΙίηρ ίο δ01_Αδ ΓβρυΙβίίοη ΙΝ//4.1.8, ίίιβτβ 
ίδ 3 9© η 6Γ3ΐ ΓβρυίΓβηηβηΙ ϊογ ίΓβηδηηίΙΙίηρ 3ηοΙ Γβοβίνίηρ 
“ΟβηβΓβΙ ΓβοΙίο οοηπηηυηίθ3ΐίοηδ”. δίιίρδ ίη δβ3 3Γ635 Α2 
δίιουΙοΙ, βοοοΓοΙίηρ ίο ίίιίδ ΓβρυίΓβηηβηΙ βηοΙ θοοοΓβΙίηρ 
ίο δΟΙΑδ ΓβρυΙβίίοη ΐν/9.3, 5β 3ί)1β ίο ίΓβηδηηίΙ 3ηοΙ 
Γβοβίνβ ρβηβΓ^Ι ΓθοΙίοοοηηηηυηίοθΙίοηδ οη ΜΡ ογ ΜΡ/ΗΡ 
ΙβΙβρίιοηγ ογ ΝΒϋΡ ογ Ιηηη3Γ53ΐ δίιίρ ββΓίίι δίθίίοη. δίιίρδ 
ίη 5β3 3ΓΘ3 Α2, ννίιίοίι ίδ βρυίρρβοΙ ίη βοοοΓβΙβηοβ ννίίίι 


ίίιβ ηηίηίηηυηη 301Α3 ΓβρυίΓβηηβηΙδ (ί.β. \/ΗΡ βηοΙ ΜΡ ννίίίι 
Ω50), δίιουΙοΙ ίιβ ρΓονίοΙβοΙ ννίίίι βρυίρηηβηΐ ϊογ Ιίδίβηίηρ 
3ηοΙ οθΙΙίηρ οη ηθίίοηβΙ 3ηοΙ ίηίβΓηβΙίοηβΙ ΜΡ ϋδΟ οβΙΙίηρ 
ίΓβρυβηοίβδ. ΑΙίβΓηβίίνβΙγ, ίίιβγ ηηβγ ίιβ ρτονϊοΙβοΙ ννίίίι 
ΙηηηθΓδθΙ βρυίρηηβηΐ ίη ογοΙθγ ίο ίυΙίίΙ ίίιβ “ρβηβΓθΙ” 3ηοΙ 
“ρυίτΐίο” οοΓΓβδροηοΙβηοβ ΓβρυίΓβηηβηΙδ. 

ΑοοοΓοΙίηρ ίο ΙΜΟ ’δ ρβΓΪοππθηοβ 5ί3ηοΐ3Γθΐ5, ΓβδοΙυίίοηδ 
Α.804(19) 3ηοΙ Α.806(19), 35 βηηβηοΙβοΙ, ίί ίδ ΓβρυϊΓβοΙ 1ίΐ3ί ίίιβ 
ϋδΟ βρυίρηηβηΐ δίιουΙοΙ ίιβνβ ροδδίβίΐίίίβδ 35 ίο ίιβ ϋδβοΙ 
3ΐδθ ϊογ “ρυίιΐίο οοΓΓβδροηοΙβηοβ”. Ρογ δίιίρδ ίη 5β3 3Γβ3δ 
Α3 3ηο1 Α4 ίίιβ ίηδίβΙΙβοΙ βρυίρηηβηί (ΜΡ/ΗΡ ογ ΙηηηβΓδΒί, 
οίβρβηοΐίηρ οη ίη5ΐ3ΐΐ3ΐίοη δοΐυίίοη) δίιουΙοΙ 3ΐδθ ί)β ϋδβοΙ 
ΪΟΓ ΟΟΓΠΓΤΊΟη ΓβΟϋΟΟΟΓΤΊΓηυηίΟβΙΙοηδ. Ιη ίίίβδβ 563 3ΓΘ35 
ίίιβ ΓβρυίΓβηηβηΙδ ϊογ “ρβηβΓβί’ ογ “ρυίοΙίο οοΓΓβδροηοΙβηοβ” 
3Γβ ηοΓΓΠβΙΙγ ίυΙίίΙΙβο) βίίίιβΓ ίιγ υδίηρ ίίιβ ΗΡ ογ ΙηηηθΓδθΙ 
βρυίρηηβηί. 

(δΟΙΑδ 1974, 3δ 3ΓΤΊβηοΙβοΙ, ΓβρυΙθϋοηδ ΐν/10 3ηο1 11) 

4.6 δθίβΙΙίίβ δίιίρ βθΓίίι δίθίίοη (δΕδ) 

.1 ίί ίίιβ βρυίρηηβηί ίδ ίίιβ ηηθίη δίθίίοη ογ οΙυρΙίοβίβοΙ 
βρυίρηηβηί, ίί δίιουΙοΙ ίιβ ροδδίΐοΐβ ίο θοίίνβίβ ίίιβ οΙίδίΓβδδ 
θΙβΓί ίΓοηη ίίιβ ηβνίρθίίοη ΙβΓίοΙρβ. 

(δΟΕΑδ 1974, 35 3ΓπβηοΙβοΙ, ΓβρυΙθίίοη ΙΝ//10.3) 

.2 Τίιβ ΙβπτπηθΙ 3ηοΙ ΙβΙβρίιοηβ, ίί 3ηγ, ΓΠ3γ ίιβ ρΙβοβοΙ 
ίη 3 “Γ3θΙίο ννοΓΐ<δί3ΐίοη” ίη οοηηβοίίοη ννίίίι ίίιβ ηβνίρβίίοη 
ΙοΓίοΙρβ ογ ίη 3 δβρθΓθΐβ οοΓΠΓπυηίοθίίοη οίίίοβ. 

.3 Τίιβ δθίβΙΙίίβ ΙβΓΓΠίηθΙ 3ΠθΙ/θΓ βΧίβΓΠθΙ ρΓίηίβΓδ ΓΠ3γ 
θΙδΟ ί>β ΙοοθίβοΙ βίδβννίιβτβ ίη ίίιβ δίιίρ. 

Νοίβ: - ΑΙΙβηίίοη δίιουΙοΙ ί>β ηηθοΙβ ίο ΙΜΟ ΓβδοΙυίίοη 
Α.807(19), 35 3ΓπβηοΙβοΙ, Αηηβχ, ρ3Γ39Γ3ρίι 3.2 ΓβρδΓοΙίηρ 
ΙηηΊ3Γ53ί-0, ννίιίοίι ίΐθδ ίίιβ ίοΙΙοννίηρ ίβχί: 

“II δίιουΙοΙ ί>β ροδδίίιΐβ ίο ίηίίίθίβ θηοΙ ηηθΚβ οΙίδίΓβδδ 
ΟθΙΙδ ίΓΟΓΤΊ ίίιβ ροδίίίοη ίΓΟΓΠ ννίΐίοίΐ ίίιβ δίιίρ ίδ ΠΟΓΓΤΊθΙΙγ 
ηβνίρθίβοΙ 3ηοΙ ϊγογπ 3ί Ιβ3δί οηβ ΟίίιβΓ ροδίίίοη οΙβδίρηβίβοΙ 
ΪΟΓ οΙίδίΓβδδ θΙβΓίίηρ”. 

Τίιβ ννοΓοΙδ “οηβ ΟίίιβΓ ροδίίίοη οίβδίρηβίβοΐ ϊογ οΙίδίΓβδδ 
θΙβΓίίηρ” ίδ οηίγ βοίυθΙ ϊογ δίιίρδ ννίιίοίι ίιβνβ οΙβίίηβοΙ 3η 
3θΙθΙίΙίθη3ΐ ρΐ30β/Γ00ΓΤΊ οη ί)03ΓθΙ ίο ίιβ δυοίΐ “ΟίίιβΓ ροδίίίοη". 
ΝοπτιβΙΙγ ίί ννίΙΙ ί>β βοοβρίβοΐ 1ίΐ3ί Ιηηη3Γ53ΐ-0 βρυίρηηβηί 
ίδ ίηδίβΙΙβοΙ ίη ίίιβ “ΓβοΙίο ννοΓΐ< δίθίίοη” ίΐ ίί ίδ ρΓονίοΙβοΙ ννίίίι 
Ϊ3θίΙίΙίβδ ϊογ οοηοΐυοίίηρ οΙίδίΓβδδ βΙβΓίδ ϊγογπ ίίιβ ηβνίρθίίοη 
ίΐΓίοΙρβ. Ιί ίδ, ΪΊΟννβνβΓ, ΓβΟΟΓΠΓΠβηοΙβΟΐ ίίΐθί ίίιβ Ιηηη3Γ53ΐ- 
0 ΙβΓηηίηθΙ, ίηοΙυοΙίηρ θοΙοΙίίιοηβΙ βρυίρηηβηί, δίιουΙοΙ ίιβ 
ΙοοθίβοΙ οη ίίιβ ηβνίρθΐίοη ΙοΓίοΙρβ ίη ογοΙθγ ίο ηη3ΐ<β ίί 
ροδδίίιΐβ ίο οοηοΐυοί ίοΙΙονν-υρ οΙίδίΓβδδ οοηηηπυηίοθΐίοη 
ϊγογπ ίίιίδ ροδίίίοη. 

4.7 Οοηηβοίίοη οί βχίβΓηβΙ ΙοοβίβοΙ οΐβίβ ΙβΓηηίηθΙ ίο 
ΓΠθηοΙθΐοΓγ ΙηηηθΓδθΙ-Ο δίιίρ β3Γίίι δίθίίοη ίη ίίιβ ΘΜϋδδ 

Ιΐ ίίιβ Ιίοβηδββ/δίιίροννηβΓ ννβηίδ ίο οοηηβοί ίίιβ 
ΓΠ3Πθΐ3ΐθΓγ ΙΠΓΠ3Γ531-0 ΙβΓΓΠίηβΙ ί.β. ΙΟ Ιίΐθ δίΐίρ’δ ΡΟ- 
ηβίννοΓΐ< ογ ίο 3η ουίδίοΙβ ΙοοβίβοΙ οΐ3ί3 ΙβΓηηίηθΙ, ©II 
ΓΠ3ηοΐ3ΐθΓγ ΘΜϋδδ ΓβρυίΓβηηβηΙδ ίη θοοοΓοΙβηοβ ννίίίι 
δΟΙΑδ 1974, 35 3ΓπβηοΙβοΙ, δίιουΙοΙ βίννβγδ ίιβ ΐυΙίίΙΙβοΙ. 

Ιη ΐίΐθΐ 035β, ίίιβ οΙβοΙίοβίβοΙ ρτίηίβΓ δίιουΙοΙ ί)β οοηηβοίβοΙ 
ρβΓΓΠ3ηβηίΙγ ίο ίίιβ ουίρυί οί ίίιβ οηθηοΙβΙΟΓγ ΙηηηθΓδθΙ 
ΙβΓΓπίηθίδ ρηηίβΓ ουίρυί. Α ΓπβηυθΙΙγ ορβΓβίβοΙ 3ηοΙ οΐυΐγ 
ΓΠ3Γΐ<βοΙ δννίίοίι, ΙοοβίβοΙ ηθ3Γ ίίιβ ΙηηηθΓδθΙ ΙβΓΓπίηθΙ, δίιουΙοΙ 
ίιβ ίηδίθΙΙβοΙ ίο οϋδοοηηβοί ίίιβ ΙηηηθΓδθΙ ΙβππΙηβΙ ϊγογπ ίίιβ 
βχΐβΓηθΙ βρυίρηηβηί. 

4.8 ΕχΙγθ ΓβρυίΓβηηβηΙδ ϊογ ρβδδβηρβΓ δίιίρδ 

.1 Α οΙίδίΓβδδ ρβηβΙ δίιουΙοΙ ίιβ ίηδίθΙΙβοΙ 3ί ίίιβ οοηηίηρ 
ροδίίίοη, ί.β. ννίίίιίη ίίιβ Γβηρβ οΐ ίίιβ ΓπβηοβυνΓίηρ οοηδοΙ 
ίη ίίιβ ΪΓοηί οί ίίιβ ηβνίρθίίοη ίΐΓίοΙρβ. 
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3β3 3Γ633 

ΕρυίρηηβηΙ 

ΑΙ 

νΗΡ ϋ30, νΗΡ ϋ30 ΕΡΙΒΒ ογ 33ίβΙΙίΙβ ΕΡΙΒΒ 

Α1+Α2 

νΗΡ ϋ30, ΜΡ 030, 33ίβΙΙίΙβ ΕΡΙΒΒ 

Α1+Α2+Α3 

(βΙΙβΓηβίίνβ 1) 

νΗΡ ϋ30, ΜΡ ϋ30, ΙηπΊ3Γ33ί, 33ίβΙΙίίβ ΕΡΙΒΒ 

Α1+Α2+Α3 

(3ΐΙβΓΠ3ίίνβ 2) 

νΗΡ ϋ30, ΜΡ/ΗΡ ϋ30, 33ίβΙΙίΙβ ΕΡΙΒΒ 

Α1+Α2+Α3+Α4 

νΗΡ ϋ30, ΜΡ/ΗΡ 030, ΙηΐΓΊ3Γ33ί, 33ίβΙΙίΙβ ΕΡΙΒΒ 


.2 ΙίΪ 5 ρβηβΙ βίιουίοΐ οοηίβίη βίίίιβΓ οηβ δίηςιΐβ ΙουΙίοη 
ννίΐίοίΐ, ννΐΊΘΠ ρΓ635θθΙ, ίηθΙίθ3ΐ65 3 0ΐί5ΐΓβ55 3ΐθΓΐ υ5ΙΠ9 311 
Γ3θ1ίοοοηηηηυηίθ3ΐίοη ίη3ΐ3ΐΐ3ίίοη ΓβςυίΓβίΙ οη 6θ3ΐτΙ ίοτ 
ΙίιβΙ ρυτροβθ; ΟΓ 

.3 Οπθ ΙουΙίοη ίοτ ββοίι ίηοΝνίάυβΙ ΓβοΙίο ϊη3ΐ3ΐΐ3ΐίοη ννΙηϊοΙη 
3Γ6 ίη5ΐ3ΐΙβ<± 

.4 Τίΐθ (1Ϊ5ΪΓΘ53 βΙβΓί ρβηθΙ 5ίΐθυΙθΙ θΙθ3Γΐγ 3ΠθΙ νί3ϋ3ΐΙγ 
ίηοΠοβίβ ννίιβηβνβΓ 3ηγ Ιουίίοη ογ Ιουίίοηβ ίιβνβ Ιοββη 
ΡΓΘ33Θ0Ι. Μθ3η3 βΙιουΙό Ιοβ ρΓΟνίοΙθό Ιο ρτβνβηΐ ίΠ3θΙνθΓΐθηΙ 
βοΐίνβίίοη οί ίίιβ ΙουΙίοη ογ ΙουΙίοηε. 

ΝοΙθ: - Τίιβ βΙβΓί ΙουΙίοη ΟΓ ΙθϋΙΙθΠ3 5ίΐθυΙθΙ Ιθθ ρΓΟίβΟίθΟί 
393ΙΠ31 ίηβςΙνθΓίθηΙ 30ίίν3ΐί0Π 6γ ϋ3θ οί 3 3ΡΓΙΠ9 ΙοβοΙθοΙ 
ΙίοΙ ΟΓ ΟΟνθΓ ρθΓΓΠ3ΠΘηΙΙγ 3ΐί3θίΐθθ1 ί>Υ θ·9· ΙΊΙΠ9Θ3 ΙΠ ΟΓΟίθΓ 
Ιο ίυίίίί ίΪΊβ ΓθρυίΓΘΓΠΘΠΐ οί 03ΓΓγίΠ9 ΟϋΙ “31 Ιβ35ί ίννο 
ίηοίβρβηοίθηΐ βοίίοηβ” ννίιβη ΐΓ3Π3ηηίΐΐίη9 οΙί5ΐΓθ55 βΙθγΙ; 
ΙΜΟ ΓθρυίΓθΓΠθηΙβ ίη ίοΓΟβ ϊγοιτί 23 ΝονοηηΙοθΓ 1996. 
(Τίιβ ΙουΙίοη ογ Ιουίίοηβ βίιουίοΙ Ιοβ ρΓ655βο1 Ιογ 3ί Ιβ33ί 3 
3ΘΟθηθ)3 ΙΟβΐΟΓβ ίίιβ 3Ι3ΓΙΠ 13 30ΐίν3ίθ<±) 

.5 ίί ΙΗ© ΪΠ3Ϊ3ΐΙθθΙ 33ΐβΙΙίίθ ΕΡΙΒΒ 15 056(3 33 ΙΗβ 3800Πθΐ3Γγ 
(ΓΤΊ3ηςΐ3ΐ0Γγ) ΓΤΊ83Π3 ΟΪ <3ί5ίΓ655 3ΐβΓΪΪΠ9 3ΠθΙ 13 ΠΟί ΓβΙΤΊΟίβΙγ 
ΒΟΐίνβΙβοΙ, ίί 5ίιουΙ<3 Ιοβ βοοβρίβΙοΙβ Ιο ίιβνβ 3η βςΜίίίοηβΙ 
ΕΡΙΒΒ (406 ΜΗζ ογ Ιηηη3Γ53ΐ-Ε ίΙοβΙ-ίΓββ ογ ηηΒηυβΙ) ίηβίβΙΙβοΙ 
οη ίίιβ η3νί93ΐίοη Ιοπο^ο ηβ3Γ ΙΗβ οοηηίη9 ροβίΐίοη. 

.6 Ιηίοπτηβίίοη οη ίίιβ 5ίιίρ’5 ροείίίοη 5ίιουΙ<3 Ιοβ 
οοηίίηυουείγ 3Π<3 βυίοιτιβΙίοβΙΙγ ρΓονί<3θ<3 ίο ©II Γβίβνβηί 
ΓβοΙίοβοηηηηυηίββΙίοη βρυίρηηβηΐ ίο Ιοβ ίηβίυ<3β<3 ίη ίίΐθ 
ίηίίίβΙ <ζΙΪ3ΪΓ833 3ΐβΓί ννίιβη ίίΐ6 ΙουΙίοη ογ ΙουΙίοηε οη ίίΐθ 
(1ί3ΪΓβ53 ρβηβΙ 13 ρΓΘ55β<3 (ί.β. ίηΐ6ΓΪ30θ ΟΟηηβΟίίΟΠ ίΓΟΓΠ 
ίίιβ 3ίιίρ’3 ΘΝ53 ΓβοβίνβΓ 5ίιουΙοΙ Ιοβ ρΓονίοΙβοΙ, ννίιβΓβ 
ΟΝ53 13 ηοί ίηίβ9Γ3ΐθ<3). 

(301Α3 1974, 33 βιτιβηοΙβοΙ, Γβ9υΐ3ίίοη ΐν/6.4) 

.7 Τίιβ οίΪ3ΪΓ833 3ΐβΓί ρβηβί 13 ηοπτιβΙΙγ ίηοΙυοΙβοΙ ίη ίίιβ 
<1ί3ΐΓ633 ρβηβί 3ηςΙ 5ίιουΙ<3 ρτονίοΙβ νίβυβί βηοΙ 30Γ3Ι ίηοΐίοβίίοη 
οί 3ηγ <3ί5ίΓ655 3ίβΓί ΟΓ 3ίβΓί3 ΓβΟβίνββΙ ΟΠ Ιθ03ΓθΙ 3ΠθΙ 
5ίιουΙοΙ 3ί3θ ίηοΝοβίβ ίίΐΓου9ίι ννΙηίοΙη Γ3<3ίοοοηπηηυηίθ3ΐίοη 
58ΓνΪ0β ίίΐβ <3ί5ίΓΘ55 3ΐβΓί5 ίΐβνβ Ιθββη ΓβΟβίνβΟΐ. 

(501Α3 1974, 33 βιτιβηςΙβοΙ, Γβ9υΐ3ίίοη ΐν/6.6) 

Νοίβ: - Τίιβ ίοΙΙοννίη 9 9υίοΙβΙίηβ3 (ΙβΙοίβ) 5ίιουΙ<3 βρρίγ ννίίίι 
Γ693Γ0Ι3 ίο ίίιβ οοηηθοίίοη οί βςυίριτιβηΐ ίο ίίιβ <3ί5ΐΓβ55 
ρβηβί ίη ΟΓοΙβτ ίο ίυίίίί ίίιβ ΙΜΟ ΓβρυίΓβιτιβηΙβ οοηοβΓηίη9 
3ίΊίρ-ί0-3ίΐ0Γ8 ϋί5ΐΓ835 3ΐβΓΪ3 Ιθγ 3ί Ιβ33ί 1\Λ/0 3βρ3Γ3ίβ 3Π<3 
ίηοίβρεηοίβηΐ ιτιββηβ: 

Νοίβ: - Οηίγ Γ3ςΙίο βςυίρηηβηΐ 3000Γ0ίη9 ίο 301Α3 1974, 
33 3ΓηβηοΙβοΙ, οίιβρίβΓ IV 3Γβ ΓβρυίΓβοΙ ίο Ιοβ οοηηβοίβοΙ 
ίο ΐΙοίε οΙί3ίΓβ33 ρβηβί ίο ίυίίίί ίίιβ ΓβρυίΓβηηθηΙ ίθΓ 3ίΐίρ-ί0- 
δίΐΟΓβ <3ί5ίΓ655 3ίβΓΪ5 Ιθγ ΓΠ83η5 Οί 3ί Ιβ33ί 1\Λ/0 3βρ3Γ3ίβ 
3η<3 ίηοίβρβηοίβηΐ ηηβ3η3. Τίιβ <3υρΙίθ3ΐβ<3 βρυίρηηβηΐ, 33 
ΓβρυίΓβΟΐ ΙΟΥ ΙΜΟ Γ83θΙυίίθη Α.702(17) ίθΓ 3ίΐίρ3 ίη 383 3Γ833 
Α3 βηοΙ Α4, 3Γβ, ΙίιβΓβίοΓβ, ίη 9θηβΓ3ί, ηοί ΓβςυίΓβοΙ ίο Ιοβ 
ΟΟηηβΟίβΟΐ ΙΟ ίίΐβ 0ΐί3ΐΓβ33 ρβηβΙ ίΐ ίί 15 9Γ3ηίθθΙ ΙΙθ3ΐ β)ί3ΐΓβ33 
βΙβΓί 03η Ιοβ ΐΓ3η3ΓπίΐΐβοΙ ϊγοιτί ίίιβ οΙυρΙίοβίβοΙ βρυίρηηβηΐ ίη 
3 ροείΐίοη θίθ3β ίο ίίιβ ίη3ί3ΐίβθΙ (1ί3ΐΓβ33 ρβηβΙ. 

4.9 ΝΑΥΤΕΧ βηοΙ ΕΘΟ (Εηίΐ3ηοβοΙ ΟΓουρ Οβίί) ΓβοβίνβΓ 


.1 Τίιβ ρπηίθΓ ίθΓ ΝΑνΤΕΧ βηοΙ Ιηιτΐ3Γ53ΐ ΕΟΟ ΓβοβίνβΓ 
3ίιουίοΙ Ιοβ ΙοοβΙβοΙ οη ίίιβ η3νί93ΐίοη ΙθΓίοΐ 9 β. Α5 ιηβηςΙβΙΟΓγ 
βρυίρηηβηΐ ίη ίίιβ 0Μ033, 1ίιβ3β ΓβοβίνβΓ3 βίιοϋΙοΙ 3ί30, 
33 3 9θηβΓ3ί Γϋίβ 3ηςΙ ίη ίίιβ 33ηηβ ννβγ 33 ΓβςυίΓβοΙ ίθΓ 
οίίιβΓ ρβΓΠΠ3ηβηΙ ίη3ΐ3ίίβοΙ βςυίρηηβηΐ, Ιοβνβ ΙίιβίΓ οννη 
ρβηηβηβηΐ ίη3ΐ3ΐίβοΙ ροννβΓ 3υρρίίβ3 ννίίίι ΐϋ3β οίΓβυίίβ/ 
ΐϋ3β3, οί. 3ϋΙθ3βοΙίοη 7.19. Αηίβηηβ βηοΙ βηίβηηβ οβΙοίβ 
βίιουίοΙ 3ί30 Ιοβ ρβπτίΒηβηΙΙγ ίηείβΙΙβοΙ. 

.2 Τίιβ ηηβηϋβΙοΓγ ΓβρυίΓβηηβηΙ ίοτ βη ΕΟΟ ΓβοβίνβΓ ιτιβγ 
Ιοβ οοηηΙοίηβοΙ ννίίίι Ιηηη3Γ33ΐ βςυίρηηβηΐ. II13 ΓβοοηηηηβηίΙβοΙ 
ΙίιβΙ 3 όβοΙίθ3ΐβοΙ ΕΟΟ ΓβοβίνβΓ 15 υ3βοΙ, βη3ΐοΙίη9 οοηίίηυουβ 
Γβοβρίίοη οί Μ3Ι (ΜβΓίίίηηβ Ββΐβίγ Ιηίοπτηβίίοη) ηηβ3339β3 
ίηοίβρβηοίβηί οί ννίιβίίιβΓ ίίιβ Ιηιτΐ3Γ33ΐ βρυίρηηβηΐ ί3 Ιοβίη 9 
ϋ3βοΙ ογ ηοί. “01333 3 ΕΟΟ” 15 ίηοΙυοΙβοΙ ίη ίίιβ Ιηηη3Γ53ΐ- 
0, Ιουί οηίγ 3ίΐ3Γβ3 ίίιβ 3ηίβηη3 ννίίίι ίίιίβ βρυίρηηβηΐ βηοΙ 
ΐυηοΐίοηβ ίη ρβΓβΙΙβί ννίίίι βηοΙ 3βρ3Γ3ίβ οί ίίιβ Ιηηη3Γ33ΐ-0 
βρυίρηηβηΐ. 

(30ΕΑ3 1974, 33 3πηβηοΙβοΙ, Γβ9ϋΐ3ίίοη3 ΐν/7.1.4 βηοΙ 7.1.5 
3ηοΙ ΙΜΟ Γβ3θΙυίίοη Α. 701(17)) 

4.10 ΒβίβΙΙίίβ ίΙθ3ί-ΪΓββ ΕΡΙΒΒ 

Τίιβ 33ίβΙΙίΙβ ίΙθ3ί-ΪΓββ ΕΡΙΒΒ 3ίιουίοΙ Ιοβ ΙοοβίβοΙ/ίηείβΙΙβοΙ 
30 Ιίΐ3ΐ ίίιβ ΐοίίοννίη9 ΓβρυίΓβηηβηΙβ 3Γβ ίυίΐίΙΙβοΙ: 

.1 Τίιβ ΕΡΙΒΒ 3ίιουίοΙ, ννίίίι 9Γβ3ίβ3ί ρο33ίΙοΙβ ρΓοΙοβΙοίίίίγ, 
ίΙθ3ί-ΪΓββ 3ηοΙ βνοίοΙ Ιοβίη9 03ϋ9ίιί ίη Γ3ίίίη93,5υρβΓ3ίΓυοΙυΓβ, 
βίο., ίΐ ίίιβ 3ίΐίρ 3ίηΙ<3. 

.2 Τίιβ ΕΡΙΒΒ βίιοϋΙοΙ Ιοβ Ιοοβίβοί 30 ΙίιβΙ ίί ιηβγ Ιοβ β33ίίγ 
Γβίβ35βθ1 ΓΠ3ηϋ3ίΙγ 3ΠθΙ ίθΓΟϋ9ίΐΙ ίο ίίιβ 3ϋΓνίν3ΐ 0Γ3ΪΙ Ιθγ 
οηβ ρβΓ3οη. II 3ίιουΙοΙ ΙίιβΓβίοΓβ ηοί Ιοβ ΙοοβίβοΙ ίη 3 γβοΙβγ 
πί33ϊ ογ 3ηγ οίίιβΓ ρί30β3 ννίιίοίι 03π οηίγ Ιοβ ΓββοίιβοΙ ίογ 
νβΓίίοβΙ ΙβοΙοΙβΓ. 

(30ΕΑ3 1974, 33 3ΐηβηοΙβοΙ, Γβ9υί3ίίοη3 ΐν/7.1.6, 8.1.5.2, 
9.13.1, 10.1.4.1, 10.2.3.1 3ηοΙ ΙΜΟ Γβ3θίυίίοη3 Α. 763(18), 
Α.810(19), 33 βητιβηοΙβοΙ, 3ηοΙ Α.812(19)) 

Νοίβ: - Α ΐΙθ3ί-ΪΓ6β ΕΡΙΒΒ ΓΠ3Υ 3ί30 ί>β ϋ3βθΙ ίο ίυίίίί ίίιβ 
ΓβρυίΓβηηβηΙβ ίθΓ οηβ ρίβοβ οί βρυίριτιβηΐ (οί ίννο), ννίιίοίι ί3 
03ρ3ί>ίβ οί ΐΓ3η3ΓΤΊίίίίη9 0ΐί3ίΓβ35 βίβΓί ίΟ 3ίΐΟΓβ ΪΓΟΙΤΙ ΟΓ ηβ3Γ 
ίίιβ Π3νί93ίίη9 ί)Γίοΐ 9 β οί ίίιβ 3ίιίρ. υηοΙβΓ 3υοίι οοηόίΐίοηε 
ίίιβ ίίθ3ΐ-ΪΓββ ΕΡΙΒΒ 3ίιουίοΙ ίυίίίί ίίιβ ΐοίίοννίη 9 βοΐοΐίΐίοηβΐ 
ΓβρυίΓβηηβηΙε ννίίίι Γβ93Γθΐ5 ίο ΙοοβΙίοη/ίηβΙβΙΙβίίοη: 

.3 Τίιβ ΕΡΙΒΒ ηηυεί Ιοβ ίηβίβΙΙβοΙ ίη ίίιβ νίοίηίίγ οί ίίιβ 
η3νί93ΐίοη ί)Γίοΐ 9 θ, ί.β. οη ίίιβ ννίη93 οί ίίιβ η3νί93ΐίοη 
Ιοποΐ9β· Αοοβ53 νΪ3 νβΓίίοβΙ ΙβοΙοίβΓ 3ίιουίοΙ ηοί Ιοβ βοοβρίβοΙ. 
Α ΙοοβΙίοη οη ίίιβ ίορ οί ίίιβ ννίιββίίιουεβ ιτηβγ Ιοβ βοοβρίβοΙ 
ίο ίυίίίί ίίιβ ΓβρυίΓβηηβηΙ ίΐ 3θοβ33ίΙοΙβ Ιογ 3ί3ΪΓ3; ογ 

(501Α3 1974, 33 βηηβηοΙβοΙ, Γβ9υΐ3ίίοη ΐν/7 3ηοΙ ΟΟΜ/ 
Οϊγο.1 05) 

.4 Ιί ΓΠ3Υ Ιοβ ρο33ΪΙοΙβ ίο βοΙίνβΙβ ίίιβ ΕΡΙΒΒ ΓβηηοΙβΙγ ϊγοιτί 
ίίιβ ί)Γίοΐ 9 β. Ιί ΓβηηοΙβ βοίίνβίίοη ί3 ϋ3βοΙ, ίίιβ ΕΡΙΒΒ 3ίιουΙύ 
Ιοβ ίηείβΙΙβοΙ 30 ΙίιβΙ ίί ίΐ33 υηοΙοείΓυοίβοΙ ίιβηηίερίιβΓίοβΙ Ιίηβ 
θί 3Ι9ίΐί ίθ ίίιβ 33ίβΙΙίΙβ3. 

(ΟΟΜ/Οιγο.105) 

Νοίβ: - Ιί 3ίιουίοΙ Ιοβ οοηείοΙβΓβοΙ ΙίιβΙ ίίιβ ιτιβίη ίυηοίίοη 
οί ίίιβ ΕΡΙΒΒ 15 ίίθ3ί-ΪΓββ βοΐίνβίίοη. Ιί ίίιβ βοΐοΐίΐίοηβΐ 
ΓβςυίΓβηηβηΙβ ιτιβηΐίοηβοΐ βίοονβ οβηηοί Ιοβ ιτιβί ννίίίιουί 
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ΓθοΙυοίης ίίιβ ΓβΙίβ&ίΙίίγ οί ίίιβ ίΙοβί-ίΓββ βοίίνβίίοη, ρτίοΓίΐγ 
δίιουΐεΐ 6θ ςίνβη Ιο ίίιίδ ΓβρυίΓβιηβηΙ. ΑΙΙθΓηβΙίνβΙγ, Ιννο 
ίΙοβΙ-ίΓββ ΕΡΙΒΒδ δήουΙοΙ 6β ίηδίβΙΙβεΙ. 

.5 Τίιβ ΕΡΙΒΒ δίιουΙεΙ ίιβ βρυίρρβεΙ ννίίίι 3 ίιυογβηί ΙβηγβΓβΙ 
3υίΐ3ΐθΙθ ίθΓ Κ3Θ 33 3 ΙβίίΐβΤ ΙΟ Ιίίβ Γ3ΪΪ θΙθ. δυοίΐ βυογβηί 
ΐ3ηγ3ΓςΙ δίιουΙεΙ ίιβ 30 3ΓΓ3Π9βεΙ 33 Ιο ρτβνβηί ίίδ Ιοοίης 
ίΓ3ρρβ(1 ίη Ιίίβ δίΐίρ’δ δίΓυΟίυΓβ. 

(ΙΜΟ Γθ3θΙυΙίοη3 Α.810(19) 3ηςΙ Α.812 (19), 33 βιηθηεΙβεΙ) 

.6 ΤΙίθ ΕΡΙΒΒ δίιουΙεΙ ίιβ ιηβΓίεβεΙ ννίίίι ίίιβ 5ίιίρ’5 0311 319η, 
3ΘΓΪ3Ι ηυηηίΐθΓ οί ΕΡΙΒΒ, ΜΜ8Ι ηυηηίΐθΐ' (ίί βρρΙίοβ&Ιβ), 15 
Ηοχ Ιϋ, 3ΠθΙ βθίίΘΓγ ΘΧρΪΓγ εΐβίβ. 

4.11 δβ3Γθίΐ 3ΠθΙ ΓΘ501ΙΘ Γ3(ί3Γ ΐΓ3η3ρ0ΓΚίθΓ3 (δΑΒΤ) 

.1 ΤΙίθ 5β3Γθίι 3ηςΙ Γβδουβ ΓβεΙβΓ ΐΓβηδροηεΙβΓδ δίιουΙεΙ 
ίιβ ρΐβοβεί ίη &Γ3θΙ<θΐ5 οη βοΐίι 5ίοΙβ5 οί Ιίίθ 3ίιίρ 3ηςΙ 
ρΓθίθΓβΙοΙγ νίδίβίο ίτοηη ίίιβ ηβνίςβίίοη ί)ποΐ9θ. II δίιουΙεΙ 
ίιβ Θ33γ ίο βπης Ιίίθ ΐΓβηδροηοΙθί'δ ίο ίίΐθ Ιίίβί>03ί5 ογ 
Ι ίίθ—Γ3ίΐ3. Α νίδίίιΐβ Ιοοβίίοη ίηδίεΐβ Ιίίθ η3νί93ΐίοη 6πεΐ9β, 
οΙθ3β ίο ιίίθ ουίθΓ οΙοοΓδ, 15 ΓβοοΓηηηβηεΙβεΙ. 

ΑΙίβΓηβίίνβΙγ οηο γβοΙβγ ΐΓβηδροηεΙβΓ δίιουΙεΙ 6β ρΙβοβεΙ ίη 
ί)Γ3θΙ<βί ίη Θ30ίΐ 3ϋΓνίν3ΐ 0Γ3ΪΙ (ηΟΠΠθΙΙγ ΟΟνβΓθβΙ ΙίίθίΐΟβΙδ) ίί 
3υοίι Ιοοβίίοη ρθπτηίΐδ ΓβρίεΙΙγ Γβρΐ3θίη9 οί Ιίίθ δΑΒΤδ ίηίο βηγ 
3ϋΓνίν3ΐ ΟΓ3ίί3 \Λ/ίΐίθίΐ ΠΊ3γ ί)θ 058(1 ίη βΙΤΙβφβηογ 3ίΐϋ3Ϊίθη3. 

Τίιο δΑΒΤ δίιουΐεΐ ίιβ ρτονίείβεί ννίίίι 3 ροΙο ογ οΙΙίογ 
3ΓΓ3η9θπηθηΙ οοιτιρβίίίιΐβ ννίίίι Ιίίθ βηίβηηβ ροοΙ<θΙ ίη Ιίίθ 
3ϋΓνίν3ΐ 0Γ3ίί ίη ογοΙθγ Ιο ίυΙίίΙ ίίιβ ΓβρυίΓβεΙ ίΐθίςίιί οί 3ί 
1θ33ί 1 ΙΠΘίΓΘ 3ί)0νβ 3Θ3 ΙθνθΙ. 

.2 Οη 3ίΐίρ3 03ΓΓΥΙΠ9 3ί Ιθ33ΐ ΙννΟ Γ303Γ ΐΓ3η5ρθη(1βΓ5 
βηεΙ βρυίρρβεΙ ννίίίι ίΓββ-ίβΙΙ Ιίίβί>03ΐ3 οηο οί Ιίίθ Τ3(13Γ 
ΙΓβηδροηςΙθΓδ δίιουΙοΙ ίιβ δίοννβεΙ ίη 3 ίτββ-ίβΙΙ Ιίίβ&οβΙ 
βηςΙ ίίιο οίίΐθΓ ΙοοβΙβεΙ ίη ίίιο ίιτιηηβεΙίΒΐθ νίοίηίίγ οί ίίιβ 
ηβνίρβϋοη ίχίςίοβ 30 ίί οβη ίιβ υίίΐίζβεί οη ίιοβΓεΙ 3ηό ΓββεΙγ 
ίθΓ ΪΓ3Π3ίθΓ ίο 3ηγ Οί Ιίίθ ΟίίΐΘΓ δυΓνίνβΙ 0Γ3ίί. 

(δΟΙΑδ 1974, 33 βιτιβηςίβεί, ΓβρυΙβίίοη 111/6.2.2 βηεΙ ΙΜΟ 
ΓθδοΙυίίοη Α.802(19)) 

.3 Τίιβ δΑΒΤδ δίιουΙοΙ ίιβνο ννβίβΓρίΌοί ιτΐ3Γΐ<ίη9 ννίίίι 
ορθΓ3ίίοη3ΐ ίηδίΓϋοίίοηδ, ϋβΙίβΓγ βχρίτγ εΐβίβ βηϋ ίίιο 3ίιίρ’3 
ηβιτηο βηό οβΙΙ 319η. 

4.12 ΗβηςΙ-ίιβΙεΙ (Τννο-ννβγ) ΟΜϋδδ Ν/ΗΡ ίΓ3η30θίνθΓ3 

.1 ΟβΙίρβίοτγ ίιβηεΙ-ίιβΙεΙ νΗΡ ίΓ3Π30θίνθΓ5 ίηοΐυϋίηρ ίίιβίτ 
ΘΓΠΘΓρβηογ ίθ3ίΙ©ΓΪβ3 (ρΓίΐΠ3Γγ &3ΐΙθΠΘ3 ηΟΠΤΙβΙΙγ Οί ίίίίΐίϋΙΊη 
ίγρο) δίιουΙεΙ ίιβ ΙοοβίβεΙ ίη 3 οβηΐΓ3ΐ βηεΙ β33ΪΙγ 300833ίί)1θ 
ροδίίίοη οη ίίιβ η3νί93ίίοη ίιηε^β. Ιί δυοίι βρυίρηηβηΐ 13 
ρΙβοβεΙ ίη 3 ΙοοΙοίιΙβ οβίιίηβΐ, ίί δίιουΙεΙ ίιβ ρο33ίί)Ιβ ίο ρβί 
833Υ 300833 10 Ιίίβ ίίβηό-ίΐβΜ Ν/ΗΡ ΐΓ3η30θίνβΓ3 ννίΐίιουί 
ίίιβ ϋ3β οί Ιοοίδ. 

.2 ΡπηηβΓγ ββίίβπβδ δίιουΙοΙ 6β 3β3ΐβοΙ ίθΓ υ5β οηΐγ ίη 
εηηβΓ9βηογ 3ΪΙϋ3ΐίοη3 βηεΙ ιτιβΓΚβεΙ ί>γ ίίιβ 5υρρΙίβΓ ννίίίι ίοίίβτγ 
βχρίτγ οΐβίβ. Τίΐθ ί)3ΐΐ8Γγ ννίΙΙ Ιοβ οοηδίοΙβΓθΓί 33 εχίιβϋδίβοΐ 
βηςΙ υδβοΙ ίί ίί3 3831 ίδ ίοΓοΚβη, 3ηςΙ 3 ηενν ί)3ίίβΓγ ννίΙΙ ί)β 
ΓθρυβδίθοΙ όυΓίη9 Γ3<4ίο 5υη/βγ, οί. ίίιβ ΙΜΟ ΓβρυίΓθηηβηΙ ίθΓ 
8-ίιουΓ3 ορβΓβίίοη ίη βππβΓ9βηογ δίίϋβΐίοηδ. 

.3 Ιί ίιβηςΙ-ίιβΙαΙ \/ΗΡ ννίίίι Γβ-οίΐ3Γ9θ3ΐοΙβ ΝίΟοΙ ΙοβΙίβΓίβδ 
(δβοοηςΙβΓγ &3ΐ1βπθ5) 3Γβ ϋ36(ί ίθΓ οη-ί)θ3Γ<ί οοπηηηυηίοβίίοηδ, 
0ίΐ3Γ9βΓ3 ίθΓ 1ίΐ838 ί)3ΐίβΠβ3 3ίΐΟϋΙθΙ ί)θ ρΓΟνίοΙβΟΐ. 

(δΟίΑδ 1974, 33 βιτίθηςΙθοΙ, ΓβρυΙβίίοη 111/6.2.1 βηό ΙΜΟ 
Γ63θΙυίίοη3 Α. 762(18), Α.809(19) 3ηςΙ Μδ0.149(77)) 

.4 ΗβηοΙ-ίΊβΙαΙ Ν/ΗΡ ίΓ3η30βίνεΓ3 δΤιουΙεΙ ίιβνε ννβίβΓρωοί 
ΓΠ3Γΐ<ίη9 ννίίίι ίίιβ δίιίρ’δ ηβηηβ βηοΙ οβΙΙ 319η. Τίιε ρΓίηηβΓγ 
ί)3ΐΐβΓγ δίιουΙεΙ ί)β πηβΓ^βεΙ ννίίίι βχρίΓβ εΙβίβ. ΟίιβηηβΙ 
ηυηηΐ38Γ3 δίιουΙοΙ ίιβ 3ΐ3ΐεοΙ οη ίίιβ ερυίρηηβηΐ. 

4.13 Ηθηύ-ίΊβΙϋ Ν/ΗΡ ίΓ3η30βίνβΓ3 βηοΙ οοηηππϋηίθ3ίίοη3 
ΪΓΟΓΠ ίίιβ ννίη93 οί ίίιβ Π3νί93ΐίθη ί)Γίςΐ98. 


ΒβςυίΓβηηβηΙδ ίθΓ Γ3ςΙίοοοηηηηυηηο3ίίοη3 ίΓοηη ίίιβ ννίη93 
οί ίίιβ η3νί93ΐίοη ί>Γίεΐ 9 β 3Γβ ΙβίεΙ εΐοννη ίη ίίιβ δΟΕΑδ 
Οοηνβηίίοη. Ιη ογοΙθγ Ιο ίυΙίίΙ ίίιίδ ΓβρυίΓβηηβηΙ, ιτιβηςΙβΙΟΓγ 
ίιβηεΙ-ίιβΙεΙ ΘΜϋδδ νΗΡ οβη ί>β ϋδβεΙ, (δββ 5υί)3βοΙίοη 
4.10). ΑΙίβΓηβίίνβΙγ 3 δίηηρίβχ νΗΡ ίΓβηδοβίνβΓ (3ίη9ΐβ 
ίΓβρυεηογ οηΐγ) ογ Γβπηοίβ οοηίΓοΙΙβεΙ υηίίδ ννίίίι οίιβηηβΙ 
δβΙβοίΟΓ, Ιουεΐ3ρβ3ΐ<εΓ 3ηεΙ ηηίοΓορίιοηβ ηηβγ ί)β ίηδίβΙΙβεΙ ίη 
Ιίιβ38 ροδίΐίοηδ. Τίΐ838 ΓβιτΊοίε οοηίΓοΙΙβεΙ υηίίδ δίιουΙεΙ Ιοβ 
οοηίΓοΙΙβεΙ ίιγ 3 νΗΡ ίηδίβΙΙβεΙ ίη ίίιβ ίΓοηί οί ίίιβ η3νί93ΐίοη 
ΙοπεΙρβ· 

(δΟΕΑδ 1974, 33 ΒΐΊηβηεΙθεΙ, ΓβρυΙβίίοη ΙΝ//6.3 3ηεΙ ΟΟΜ/ 
Οϊγο.105) 

4.14 ΑβΓοηβυίίοβΙ ηηοίιίΐβ βηηβΓρθηογ ΓβεΙίοοοπηηηυηίοΒίίοη 
βρυίρηηβηΐ 

.1 ΑΙΙ Ρ3338Π98Γ 3ίιίρ3 δίιοϋΙοΙ ί>8 ρΓονίεΙβεΙ ννίίίι πηββηδ 
ίθΓ ίννο-ννβγ οη-3θβηβ ΓβεΙίο οοιηιηυηίοβίίοηδ ίθΓ 3β3Γθίι 
βηεΙ Γβδουβ ρυφ0585 υδίη9 ίίιβ βεΓοηβυΙίοβΙ ίΓβρυβηοίβδ 
121.5 ΜΗζ 3ηε1 123.1 ΜΗζ ίΓοιτι ίίιβ η3νί93ΐίοη ί)Γίεΐ 98 . 

δυοίι ερυίρηηβηΐ δίιουΙεΙ ί)β ηηΒΓΚβεΙ ννίίίι ίίιβ δίιίρ ’δ 
ηβηηε βηεΙ οβΙΙ 319 η. Τίιε ρΓίιτιβΓγ ίιβίίβΓγ δίιουΙεΙ ί)β ιτιβΓίεβεΙ 
ννίίίι βχρίτγ εΙβίβ. 

(δΟίΑδ 1974, 33 βπηβηςΙβεΙ, Γβ9υΐ3ίίοη ΐν/7.2) 

.2 ΑρρτονβεΙ βρυίρηηβηΐ ιτιβγ ί)β οί 3 ίίχβεΙ ίγρβ ογ 3 
ίιβηεΙ-ίιβΙεΙ ίγρε. Τίιβ βςυίρπηβηΐ δίιουΙεΙ ί)β ρΓονίεΙβεΙ ννίίίι 
ίίιβ ίτβςυβηοίβδ 121.5 ΜΗζ βηεΐ 123.1 ΜΗζ οηΐγ. 

(ΙΜΟ ΓβδοΙυίίοη ΜδΟ. 80(70)) 

4.15 ΟΝδδ - ρΙοββΙ η3νί93ΐίοη3ΐ 33ίβΙΙίίβ δγδίβηη 

.1 Ιη ρ333βη98Γ 3ίΐίρ3 ΪΓΓβδρβΟΐίνβ Οί 3ΙΖ8, ίηίοπτΐ3ΐίοη 
οη ίίιβ δίιίρ’δ ροδίίίοη δίιουΙεΙ ίιβ οοηίίηυουβίγ βηεΙ 
3υίοιτΐ3ίίθ3ΐΙγ ρτονίεΙβεΙ ίο ©II ΓβΙβνβηΙ ΓβεΙίοοοπηηηυηίοβΙίοη 
βςυίρπηβηΐ. \Α/ίίίι 3υοίι οοηηβοίίοηδ ίίιβ 3ίιίρ’3 ροδίίίοη ννίΙΙ 
ί>β ίηοΙυεΙβεΙ ίη ίίιβ ίηίίίβΙ εΙί3ΐΓβ33 3ΐβΓί3. 

(δΟΕΑδ 1974, 33 βπηβηεΙβεΙ, Γβ9ϋΐ3ίίοη3 ΙΝ//6.5 βηε! 
ν/19) 

.2 Ιη 03Γ90 3ίιίρ3, ννίιβτβ ΟΝδδ 3ίιουΙεΙ ί)β ίηδίβΙΙεεΙ ίη 
3θθθΓ<ί3ηοβ ννίίίι ηβνν Γβ9υΐ3ίίοη ν/19, βυίοπηβίίο υρεΐ3ΐίη9 
οί ίίιβ δίιίρ’3 ροδίίίοη ίηίο ίίιβ ϋδΟ βςυίρπηβηΐ βηεΙ Ιηιτΐ3Γ33ΐ 
βρυίρπηβηΐ δίιουΙεΙ ίιβ ρο33ίί)Ιβ. Ιί δυοίι βυίοΐΊηβϋο υρείβϋηρ 
ίδ ηοί ροδδίίιΐβ, ίί ίδ ΓβρυίΓβεΙ ίο εηίβΓ ίίιβ δίιίρ’δ ροδίίίοη 
ΓηβηυβΙΙγ ίηίο ΓβΙβνβηί ΟΜϋδδ βςυίρηηβηΐ 3ί ίηίβΓνβΙδ ηοί 
βχοεβεΙίηρ 4 ίιουΓ5 ννίιβηβνβτ ίίιβ δίιίρ ίδ υηείβτ ννβγ. 

(δΟίΑδ 1974, 33 βπηβηςΙεεΙ, Γβ9υΐ3ίίοη ΐν/18) 

Ιί ίίιβ ΟΝδδ ίδ οοηηβοίβεΙ ίο ίίιβ ΟΜϋδδ βρυίρπηεηΐ, ίί 
δίιουΙεΙ (δίιτιίΙβΓ ίο ίίιβ ηηβηείΒίοΓγ ΟΜϋδδ βρυίριτιβηΐ) ίιβ 
δυρρΙίεεΙ ννίίίι βηβΓ9Υ ίτοιτι ίίιβ Γβδβτνβ 3ουτοβ οί βηβφγ/ 
ί)3ΐΐβτίβ5. 

(δΟΕΑδ 1974, 35 βηηβηεΙεεΙ, Γβ9υΐ3ίίοη ΐν/13.8) 

4.16 Οοηηβοίίοηδ οί η3νί93ΐίοη3ΐ 3βη30Γ3 

4.16.1 ΟΝδδ - Ββοβίνβτ 

Α ΟΝδδ ΓβοβίνβΓ δίιουΙεΙ ίιβ οοηηβοίβεΙ ίο ίίιβ ΓβΙβνβηί 
ΓβεΙίο οοπηιηυηίθ3ΐίοη βςυίρΓηβηί (ϋδΟ οοπΙγοΙΙθγ, ΟΜϋδδ 
33ίβΙΙίίβ βςυίρηηβηί) ίη οτεΙβΓ ίο ρτονίοΙβ ίηίοπτΐ3ίίοη οη 
ίίιβ δίιίρ’δ ροδίίίοη οοηίίηυουδίγ βηεΙ βυίοηηβΙίοβΙΙγ ίο ίίιβ 
ΓβεΙίο βρυίρπηβηΐ. 

Τίιβ ΟΝδδ ΓβοβίνβΓ δίιουΙεΙ (είπηίΙβΓ ίο ίίιβ ιτηβηςΙβΙΟΓγ 
ΟΜϋδδ βςυίρηηβηΐ) βίεο ίιβ δυρρΙίβεΙ ννίίίι βηβΓ9Υ ΐτοπη 
ίίιβ ΓβδβΓνβ δουτοβ Οί βηβΓ9Υ/ί)3ΐίθΓίβ5. 

4.16.2 Ηβ3βΙίη9 δβηδοτ 

Ιί ίίιβ ΟΜϋδδ 53ίβΙΙίΙβ βςυίρπηβηΐ Γβρυίτβδ βυίοιτίΒΐίο 
3ηίβηη3 3βΙ)υ3ΐΐΊηβηί 3θοοτεΙίη9 ίο δίιίρ’δ ίιβ3(ίίη9, ίίιβ 
ίιβ3εΙίη9 5βπ50Γ (ΟΥΒΟ) δίιουΙεΙ ίιβ οοηηβοίβεΙ. 

Ιη ίίιίδ 035β ίίιβ ΟΥΒΟ δίιουΙεΙ 3130 ίιβ 3υρρΙίβεΙ ννίίίι 
βηβΓ9Υ ίτοπη ίίιβ τβδβτνβ δουτοβ οί βηβφγ/ίίθΙΙβπβδ. 
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5 ΑΝΤΕΝΝΑ IΝ3ΤΑΙ_Ι_ΑΤΙΟΝ 

5.1 ΘβηβΓβΙ 

ΒρβοίβΙ βΐίβηίίοη δίιουΙό 5θ ρβίό Ιο ίίιβ Ιοοβΐίοη 
βηό ίη5ί3ΐΐ3ίίοη οί ίίιβ όίίίβΓβηΙ βηίβηηβδ οη 3 δίιίρ ίη 
ογ0θγ Ιο θηβυΓθ βίίβοίίνβ βηό βίίίοίβηί οοηηηηυηίοβίίοη. 
ΙποογγθοΙ ϊη3ΐ3ΐΙβοΙ βηίβηηβδ ννίΙΙ όβ9Γ30β Ιίιβ ρβΓίοππβηοβ 
οί ίίιβ Γβόίο βρυίρηηθηΐ βηό ννίΙΙ Γβόυοβ ίίιβ Γβηςο οί 
ΓβόίοοοηηηηυηίοβΙίοηδ. 

5.2 Ιοοβΐίοη οί \/ΗΡ βηίβηηβδ 

.1 νΗΡ βηίβηηβδ βΡιουΙοΙ 6β ρΙβοβό ίη 3 ροδίίίοη ννίιίοίι 
13 33 θΐβνβίβό βηό ΪΓββ 35 ρΟδδίβΙθ, ννίίίι 3ί 18331 2 
ΓΠβίΓβδ ίΐΟΝΖΟΠίβΙ δβρβΓβίίοη ϊγογπ οοηδίΓυοίίοηδ ηηβόβ 
Ιογ οοηόυοίίνβ ΓπβίβπβΙδ. 

.2 νΗΡ 3ηίβηη33 δίιουΙό ίιβνβ 3 νβΓίίοβΙ ροΐ3Γΐ33ΐίοη. 

.3 ΙόββΙΙγ ΙίιβΓβ δίιουΙό ηοί 6β ηηοΓβ Ιίιβη οηβ βηίβηηβ 
οη Ιίΐβ 33ΓΤΊ8 ΙβνβΙ. 

.4 Τίΐθ Ιοοβΐίοη οί ηηβηόβΙΟΓγ νΗΡ 3ηίβηη33 δίιουΙό ίιβ 
ςίνβη ρτίοΓίΐγ οοιπρβΓθό ννίίίι ηηοΙοΜβ ίβίβρίιοηβ 3ηίθηη33. Ιί 
ίίιβγ βΓβ Ιοοβίβό οη ίίιβ 33ΓΠ8 ΙβνβΙ, ίίιβ όίδίβηοβ όβίννββη 
ίίιβηη δίιουΙό 6β 3ί Ιβ33ί 5 ΓΠβίΓβδ. 

.5 II 15 ΓβΟΟΓΠΓΠθηόβό ίο 1)58 όουόΐβ δΟΓββηβό ΟββΙθ 
ννίίίι 3 ηηβχίηηυηη Ιθ55 οί 3 όΒ. 

.6 ΑΙΙ ουίόοοΓ ίηδίβΙΙβό οοηηβοίΟΓδ οη ίίιβ οοβχίβΙ οβόΐβδ 
δίιουΙό όβ ννβΙβΓίίςίιί ί>γ όθ5ΐ9η ίη ΟΓόβΓ Ιο 0ίνβ ρΓΟίβοίίοη 
393ίη3ί ννβίβΓ ρβηβίΓβίίοη ίηίο ίίιβ βηίβηηβ Ο3ΐο1β. 

.7 ΑΙ5 νΗΡ βηίβηηβ δίιουΙό ίοβ ίηδίβΙΙβό 83ίβίγ βννβγ ϊγογπ 
ίηίβΓίβΓίης ίιίςίι-ροννβΓ βηβΓ9Υ δουΓΟβδ ΙίΚβ ΓβόβΓ βηό οίίιβΓ 
ΐΓ3ηδηηίΙΙίη9 Γβόίο 3ηίβηη35, ρΓβίβΓβόΙγ 3ί Ιβ35ί 3 ηηβίΓβδ 
3\Λ/3γ ΐΐΌΠΊ 3Π0 ουί οί ίίιβ ΐΓβη5ΓπίΙΙίη9 ί>63ΙΠ. 

. 8 Τίιβ ΑΙ3 νΗΡ βηίβηηβ δίιουΙό 6β ηηουηΐθό βΙίΓβοΙΙγ 
βόονβ ογ όβίονν ίίιβ δίιίρ’δ ρπιπβΓγ νΗΡ ΓβόίοίβΙβρίιοηβ 
βηίβηηβ, ννίίίι ηο ίιοπζοηίβΙ δβρβΓβίίοη βηό ννίίίι ηηίηίιηυηη 
2 ηηβίΓβδ νβΓίίοβΙ δβρβΓβίίοη. Ιί ίί ίδ Ιοοβίβό οη ίίιβ 53ΐτηβ 
ΙβνβΙ 35 οίίιβΓ 3ηίβηη35, ίίιβ όίδίβηοβ βρβΓί δίιουΙό ί)β 3ί 
Ιβ35ΐ 5 ΓΠβίΓβδ. 

5.3 ιοοβΐίοη βηό οίιοίοβ οί ΜΡ/ΗΡ βηίβηηβδ 

.1 Τίιβ ηηουηΙίη 9 3ΓΓ3η9θπηβηΙ οΐ ίίιβ βηίβηηβ ογ ρβόβδίβΙ 
δίιουΙό ίιβ οοηδίΓυοίβό ίη ογ0θγ Ιο ννίίίΐδίβηό ίίιβ δίΓβίη 
ίΓοηη 5ννβγίη9 βηό νίί>Γ3ίίοη. Τίιβ ΐΓ3η5ηηίΙΙίη9 ννίιίρ βηίβηηβ 
δίιουΙό ί)β ίηδίβΙΙβό 35 νβΓίίοβΙ 35 ροδδίίιΐβ. 

.2 \Λ/ΪΓβ 3η1βηη35 δίιουΙό ίιβ ρωίβοίβό β93ίηδί ί)Γβ3ΐ<39θ 
ίιγ ίΐ3νίη9 3 ννβ3ΐ< ΙίηΙ< ίηδίβΙΙβό. 

.3 \Λ/ίιίρ 3ηίβηη35 δίιουΙό ίιβ ίηδίβΙΙβό 35 νβΓίίοβΙ 35 
ροδδίόΐβ βηό Ιοοβίβό ίη βη βίβνβίβό ροδίίίοη οη ίίιβ δίιίρ 
3Ϊ Ιβ35ΐ 1 ηηβίΓβ 3νν3γ ΪΓΟΓΠ ΟΟΠόυΟίίνβ 5ΐΓυθίϋΓβ5. 

.4 ΑίΙβηΙίοη δίιουΙό ί)β ρβίό ίο 5βΙί-5ϋρροΓΐίνβ νβΓίίοβΙ 
βηίβηηβδ βηό ίίιβίΓ 5νν3γίη9 Γβόίυδ. 

.5 Τίιβ ΓβοοΓπιπβηόθό ηηίηίηηυηη Ιβηρίίι οί ίίιβ βηίβηηβ 

15 8 ΓΠβίΓβδ. 

.6 Τίιβ όοννη Ιββό ϊγοιπ ίίιβ ί)35β οί ίίιβ βηίβηηβ ίο ίίιβ 
βηίβηηβ ΙυηβΓ δίιουΙό ί)β ίηδυΐβίβό βηό τυη 35 νβΓίίοβΙΙγ 
35 ρο55Ϊί)Ιβ βηό ηοί Ιβ55 Ιίιβη 45° ΙοννβΓόδ ίίιβ ίιοπζοηίβΙ 
ρΙβηβ. 

.7 Τίιβ ΐΓ3η5ηηίΙΙίη9 βηίβηηβ δίιουΙό ίιβνβ 3η ίηδυΐβίίοη 
Γβ5Ϊ5ΐ3ηοβ ίο β3Γΐίι ννίιίοίι 15 ΓβΟΟΓΠΓΠθηόβό ίο ί)β οί ΓΠΟΓβ 
Ιίιβη 50 ΜΩ ίη όΓγ ννββίίιβΓ βηό οί ηο Ιβ55 Ιίιβη 5 ΜΩ 
ίη ίιυιπίό ννββίίιβΓ (ΐΓβηδηηίΙΙβΓ ίο ί)β όίδοοηηβοίβό ννίιβη 
ΓΠβ35ϋΓίη9). 

5.4 Ιοοβΐίοη οί βηίβηηβ ΙυηβΓ ϊογ ΜΡ/ΗΡ ίΓβηδοβίνβΓ 

Τίιβ βηίβηηβ ΙυηβΓ δίιουΙό ηοππβΙΙγ ίιβ Ιοοβίβό βχίβΓηβΙΙγ 

(ουίόοοΓ) βηό 35 οΐοδβ ίο ίίιβ βηίβηηβ 35 ροδδίόΐβ, βηό 50 
ίίιβί ίίιβ όοννη Ιββό ννίΓβ/οβίιΙβ ϊγοιπ ίίιβ βηίβηηβ δίιουΙό 
ί)β 35 νβΓίίΟβΙ 35 Ρ055ίί)1β. 


5.5 Ηβοβίνίηρ βηίβηηβδ 

.1 Αδ β 9 βηβΓβΙ τυΐβ, βΙΙ ΓβοβίνβΓδ ίηοΙυόίη9 ννβίοίιΙ<ββρίη9 
ΓβοβίνβΓδ δίιουΙό ίιβνβ ΙίιβίΓ οννη δβρβτβΐβ βηίβηηβ. 

.2 Αηίβηηβδ ϊογ ννβίοίι^ββρίηρ ΓβοβίνβΓδ δίιουΙό ί)β 
Ιοοβίβό 35 Ϊ3Γ βννβγ 35 ρ05δίί)1β ΪΓΟΙΠ ΜΡ/ΗΡ ΐΓβη5ΓΠίίΙίη9 
βηίβηηβδ ίη ΟΓόβΓ ίο Γηίηίηηίδβ ΓβοβίνβΓ ί)ΙοοΙ<ίη9. 

5.6 δβίβΙΙίίβ οοηηιπυηίοβίίοη βηίβηηβδ 

5.6.1 ΘβηβΓβΙ 

.1 Ιη 9©ηβΓ3ΐ, δβίβΙΙίίβ βηίβηηβδ δίιουΙό ίιβ Ιοοβίβό 50 
ίίιβί ίίιβγ ίιβνβ β 360° ΪΓθβ νίβνν ϊογ ίίιβ δβίβΙΙίίβ βί βΙΙ ίίηηβδ. 
Ιη ρτβοίίοβ ΐβππδ ίίιίδ οβη ί)β όίίίίουΙΙ ίο βοίιίβνβ όυβ ίο 
δίΐβόονν 5ΘΟΪΟΓ5 ΪΓΟΙΠ ΠββΓίΐγ 5ΐΓυθίυΓβ5. 

.2II ίδ Γβοοηηιπβηόβό ϊογ ΙηιπβΓδβΙ-Α, Β βηό Ρ-77 βηίβηηβδ 
(δίβόίΐίζβό όίΓβοίίοηβΙ βηίβηηβδ) ίίιβί οοηηιπυηίοβίίοη 
δίιουΙό ίιβ ηηβίηΐβίηβό ννίίίι ίίιβ δβίβΙΙίίβ όοννη ίο βη 
βίβνβίίοη οί ηηίηυδ 5°. Ρογ ΙηηηβΓδβΐ-Ο (οηηηί-όίΓβοΙίοηβΙ 
βηίβηηβ) ίί ίδ Γβοοηηηηβηόβό ίίιβί οοηηηηυηίοβίίοη δίιουΙό 
ί>β ηηβίηΐβίηβό ννίίίι ίίιβ δβίβΙΙίίβ όοννη ίο βη βίβνβίίοη οί 
ηηίηυδ 5° ίη ίίιβ ίοΓβ βηό βίί όίΓβοίίοη βηό ηηίηυδ 15° ίη ίίιβ 
ροΓί βηό 5ΐ3Γ0οβΓ0 όίΓβοίίοη. 

5.6.2 δβίβΙΙίίβ οοηηηηυηίοβίίοη βηίβηηβ ίηδίβΙΙβίίοη 

Τίιβ ίοΙΙοννίη9 βίιουΙό όβ οόδβΓνβό ίη ΟΓόβΓ 

ίο ίυΙίίΙ ίίιβ βόονβ ΓβοοηηηηβηόβΙίοηδ: 

.1 Τίιβ βηίβηηβ δίιουΙό όβ Ιοοβίβό 3ί ίίιβ ίορ οί Ιίιβ 

ΓβόβΓ ΓΠβδί; ΟΓ 

. 2 Οη β ρβόβδίβΙ, ίη ίίιβ ΓβόβΓ ηηβδί, ογ οη ίίιβ ίορ όβοΙ< 

50 ίίΐβί: 

• ϊογ όΪΓβοΐίνβ βηίβηηβδ; δίιβόοννδ ϊγογπ οοηδίΓυοίίοηδ, 
βδρβοίβΙΙγ ννίίίιίη β όίδίβηοβ οί 10 ηηβίΓβδ, ίδ ηηβχίηηυηη 6°; 

• ϊογ οηηηίόίΓβοΙίοηβΙ βηίβηηβδ; δίιβόοννδ ϊγογπ οοηδίΓυοίίοηδ, 
βδρβοίβΙΙγ ννίίίιίη β όίδίβηοβ οί 1 ηηβίΓβ, ίδ ηηβχίηηυηη 2°. 

.3 Αηίβηηβδ δίιουΙό όβ ίηδίβΙΙβό ίη β ΓββόίΙγ βοοβδδίόΐβ 
Ιοοβΐίοη. 

.4 δβίβΙΙίίβ βηίβηηβδ δίιουΙό ηοί ί>6 Ιοοβίβό ίη βη βΓββ 
ννίΐβΓΘ ίίΐβγ Οβη ί)β 03ΓΠ39Θ0 ί>Υ ίΐββί βηό 3ΓΠθΙ<β. 

.5 Τίιβ δβίβΙΙίίβ βηίβηηβ δίιουΙό ηοί ίιβ Ιοοβίβό οη ίίιβ 
53ΓΠ6 ρΙβηβ βδ ίίιβ δίιίρδ’ ΓβόβΓ βηίβηηβ. 

.6 ΟΝδδ βηίβηηβδ δίιουΙό ηοί όβ Ιοοβίβό οΐοδβ ίο ογ 
οη ίίιβ δβηηβ ρΙβηβ βδ ίίιβ ΙηηηβΓδβΙ βηίβηηβ. 

.7 ΟοηδίόβΓβίίοη δίιουΙό ί>β 9ί ν6η 1° ίηδίβΙΙίη9 ίίιβ 
ΙηηηβΓδβΙ βηίβηηβ οη β δυίίβόΐβ ρβόβδίβΙ. 

(ΙΜΟ ΓβδοΙυίίοηδ Α.663(16), Α.698(17), Α.807(19), βδ 
βηηβηόβό, Α.808(19) βηό ΜδΟ.130 (75) βηό ΙηηηβΓδβΙ 
ϋβδ^η βηό ΙηδίβΙΙβίίοη ΟυίόβΙίηβδ) 

Νοίβ: - Τίιβ ηηβδί/οΓ ρβόβδίβΙ δίιουΙό 6β οοηδίΓυοίβό δο 
ίίιβί νίΙβΓβΙίοηδ βΓβ Γβόυοβό βδ ηηυοίι βδ ροδδίόΐβ. 

5.6.3 δβίβ βηίβηηβ όίδίβηοβδ 

Τίιβ ίοΙΙοννίη 9 “δβίβ όίδίβηοβ” ϊγογπ ΙηηηβΓδβΙ βηίβηηβδ ίο 
οίίιβΓ βηίβηηβδ βηό ίο ίίιβ οοηηρβδδ βΓβ Γβοοηηηηβηόβό: 

.1 Ωίδίβηοβ ίο ίίιβ ΗΡ βηίβηηβ δίιουΙό 6β ηηοΓβ Ιίιβη 5 

ΓΠβίΓβδ. 

.2 Οίδίβηοβ ίο \/ΗΡ βηίβηηβδ δίιουΙό όβ ηηοΓβ Ιίιβη 4 

ΓΠβίΓβδ. 

.3 Οίδίβηοβ ίο ίίιβ ΓΠβρηβίίο οοηηρβδδ δίιουΙό όβ γπογθ 
Ιίιβη 3 ηηβίΓβδ. (Τίιβ ίηδίβΙΙβίίοη ηηβηυβΙ ϊογ ίίιβ βςυίρίΗβηΙ 
βηό ΙηηηβΓδβΙ 9υί<1θΙίηθδ) 

5.6.4 ΙηηηβΓδβΙ-Ο βηίβηηβ 

Τίιβ βηίβηηβ δίιουΙό όβ οοηδίΓυοίβό δο βδ ίο ίυηοίίοη 
υρ ίο 15° ρίίοίι βηό γοΙΙ. Ιη ΟΓόβΓ ίο οόίβίη ίίιίδ ΓβδυΙί, 
ίίιβ βηίβηηβ δίιουΙό όβ Ιοοβίβό ίη δυοίι ροδίίίοη ίίιβί ηο 
οί))βοίδ ογ οοηδίΓυοίίοηδ όοννη ίο 15° όβίονν ίίιβ ίιοΓίζοη 
βΓβ 069Γ30ίη9 ίίιβ ρβΓίοηπβηοβ οί ίίιβ βρυίρηηβηΐ. 
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Νοίβ: - Αδ ίΐ ππ3γ Ιοβ εΙίίίίουΙΙ Ιο ίυΙίίΙ ίίιίδ ΓβοοηηηηβηεΙβΙίοη 
ίη ίθΓ6-3ηβ!-3ίΙ, ίίΐβ ΪΓ6Θ 3ΓΘ3 ΙΠ ίίΐίδ βΙίΓΘΟίίοη ΙΤΊ3Υ Ιοθ 
ΓβεΙυοβεΙ Ιο 5° ΙοβΙονν ίίιβ ίιοπζοη. 

(ΙΜΟ ΓθδοΙυΙίοηδ Α.663(16) βηεΙ Α.807(19), 33 βιτίθηεΙθεΙ) 

Ζβηίίίι 



5.6.5 ΟβΙουΙβίίοη οί εΐίδίβηοβ Ιο οΙοδίΓυοίίοηδ: 

Ιί οΙοδίΓϋοίίοηδ δυοίι 35 ί.θ. ιτΐ35ί, ίυηηβΙ θίο. 15 
υηβνοίείΒίοΙθ, ίίιβ ίοΙΙοννίηρ ρυίόθΐιηβδ δίιουΙβΙ βρρΙγ: 

ΤΗ© εΐίδίβηοβ Ιο ίίιβ οΙοδίΓυοίίοη δίιουΙβΙ Ιοο 50 Ιίιβί ΙΗ© 
οΙοδίΓυοίίοη οηΐγ οονβΓδ 3 2° δβοΐοη 
Νοίβ: - Ιη δυοίι 035Θ ΙΗ© 53ΪΘ εΐίδίβηοβ ννίΙΙ Η© ίίιβ ίοΙΙοννίηρ: 



Ιί 1\Λ/0 ΙηΐΠ3Γ53ΐ-0 3η1θηη35 3ΓΘ ίη5ί3ΐΙθθΙ ίίιβ νθΓίίΟβΙ 
εϋδίβηοβ ΙοβΙννββη ίίιβιη δίιουΙβΙ Ιοβ 3ί Ιθ35ί 1 γτίθΙγθ Ιο 
θΐίηηίηβΐθ ίηίβΓίβΓβηοβ. 

5.6.6 Αηίβηηβ οβΙοΙβ 

Τίΐθ ΓΐΊ3ηυί30ίϋΓΘΓ5 5ρθθίίίθ3ΐίθΠ5 ΓβρβΓβΙίηρ ΙοίβΙ 
3ΐΙθηυ3ΐίοη 3ηεΙ ηηβχίηηυηη ϋΟ Γβδίδίβηοβ (δίιοΓί-οίΓουίΙ ίη 
οηο βηεΙ) δίιουΙβΙ Ιοβ οοιτιρΙίβεΙ ννίΐίι. ΟηΙγ εΙουΙοΙβ-δΟΓββηβεΙ 
03ΗΙ© δίιουΙβΙ Ιοβ υδβεΙ. 

5.6.7 Αηίβηηβδ ίοβ νοΙυηίβΓγ Γ3θΙϊο βειυίρηηβηΐ 

Αηίβηηβδ ϊογ νοΙυηίβΓγ ΓβεΙίο βερρίΎίβηΙ ιτΐ3γ Η© ΙοοβίβεΙ 

οη εΙβοΚ ρΓονίοΙ©ο) ίίδ υδβ εΐοβδ ηοί ίηίβΓίβΓβ ννίίίι 3ηίοηη35 
οί ηηβηεΙβΙΟΓγ ΓβεΙίο θςυίρηηθηΐ. ννίιβη ηηοΗΜ© ίθίθρίιοηθ 
ίδ ίηδίβΙΙβεΙ οη ΙοοβΓβΙ δίιίρδ, δρβοίβΙ 3ίίοηίίοη δίιουΙβΙ Ιοβ 
ιτιβείθ ίο ίίΐθ ίβοΐδ Ιίιβί 50 γπθ ίγροδ οί ηηοΐοίΐβ ΙθΙθρίιοηθδ 
(©5ρ©οΪ3ΐΙγ Θ3Μ ΙβΙβρίιοηβ βρυίρηηβηΐ) ηη 3 γ ϊηΐ©Γί©Γ© ννίίίι 
ίίΐθ δίιϊρ’δ η3νί93ΐίοη3ΐ βςυίριτιβηΐ (βδρβοίβΙΙγ ΘΝ33) βηεΙ 
οίίιβΓ βΙβοίΓοηίο θρυίριτίΘηΙ. 

5.7 ΙηδΙβΙΙβίίοη Οί 003X131 ΟβίΐΙβδ 

ΟοβχίβΙ 03&1βδ δίιουΙβΙ Ιοβ ίηδίβΙΙβεΙ ίη δβρβΓβίβ εΐυοίίηρ 
βηεΙ 3ί Ιβ35ί 10 οηη βννβγ ίηοιτι ροννβΓ δυρρΙγ οβΙοΙβδ. 

ΙηοοΓΓβοί ίη5ΐ3ΐΐ3ΐίοη οί οβΙοΙβδ ηηβγ οίιβηρβ ΙίιβίΓ 
οίΐ3Γ3θΐ8ΓίδΙίο ίηηρθείΒηοβ ΓβδυΙίίηρ ίη ροννβΓ Γβίίβοίίοηδ, 
ννίιίοίι ννίΙΙ 3ίίβηυ3ΐβ ίίιβ ΒΡ δίρηβΙ βηεΙ ΓβεΙυοβ ίίΐθ 
βίίίοίβηογ οί ίίιβ ΓβεΙίο βρυίρηηβηί. 

Ιη νΗΡ βηίβηηβδ ίίιβ ΓθίΙβοΙβεΙ ροννβΓ δίιουΙβΙ ηοί Ιοβ 
9Γθ3ίβΓ ίίιβη 10% οί ίίιβ ΓΠββδϋΓββΙ ουίρυί ροννβΓ. 

Τίιβ ίοΙΙοννίη 9 9 υ · < 4θΙϊ η ©3 δίιουΙβΙ ίοβ βρρίίβεί ννίιβη 
ΙοβηεΙίηρ οοβχίβΙ οβΙοΙβδ: 

.1 ΟβΙοΙβδ δίιουΙβΙ Ηβ ΟΓΟδδβεΙ 3ί ηρίιί 3η9ΐθ5. 

.2 ννίιβΓβ ΙίιβΓβ ίδ οηβ ΙοβηεΙ ίη 3 ρβπτηβηβηί ίίχίυΓβ ίίιβ Ιοβηεΐίηρ 
Γβείίυδ δίιουΙβΙ ίιβ 5 ίίηηβδ ίίιβ οβίοΙβδ’ ουίδίεΐβ εΙίβιτιβΙβΓ. 

.3 ννίιβΓβ ΙίιβΓβ 3Γβ δβνβΓβΙ ΙοβηεΙδ, ίίιβ ΙοβηεΙίηρ ΓβεΙίυδ 
δίιουΙβΙ ί>β 10 Ιίιτιβδ ίίιβ ουίδίεΐβ εΙίβΓΏθΙβΓ οί ίίιβ οβΙοΙβ. 

.4 ννίιβη ϋδίη 9 ίίβχίΐοΐβ οβΙοΙβ ίίιβ ΙοβηεΙίηρ Γβείίυδ δίιουΙβΙ 
ίιβ 20 ΙίΐΎΐβδ ίίιβ ουίδίεΐβ ςΙίβηηβΙβΓ οί ίίιβ οβΙοΙβ. 


6 ΕΜΟ, ΕΑΒΤΗΙΝΘ ΑΝΟ 30ΒΕΕΝΙΝ0 

6.1 ΕΙβοίΓοηη39ηβΙίο ΟοιτιρβΙίΙοίΙίΙγ (ΕΜΟ) 

6.1.1 ΘβηβΓβΙ 

ΑΙΙ Γβ350Π3ί)Ιβ 3ΠβΙ ρΓ30ίί03ΐ 5ίβρ5 δίΐΟϋΙβΙ ί)β ΙβΙββΠ 
ίο βηδϋΓβ ΕΜΟ οοηηρβίίΐοίΐίΐγ ίιβίννββη ίίιβ βρυίρηηβηΐ 
οοηοβΓηββΙ 3ηβΙ οίίιβΓ ΓβεΙίο οοηηηηυηίοΒίίοη βηεΙ 
ηβνίρβίίοηβΙ βςυίρηηβηΐ οβΓΓίββΙ οη ίιοβΓβ) ίη οοιτιρίίβηοβ 
ννίίίι ίίιβ ΓβΙβνβηί ΓβρυίΓβηηβηΙδ οί οίιβρίβΓδ IV βηβΙ V οί 
ίίιβ 301Α3 Οοηνβηίίοη, 35 βηηβηςΙββΙ. Ιη ογοΙθγ ίο βνοίβΙ 
ίηίβΓίβΓβηοβ ίίιβ ίοΙΙοννίηρ τυΐβδ 3ρρΙγ: 

.1 ΒβοΙίο ίη5ί3ΐΐ3ίίοη5 δίιουΙβΙ ηοί 03ϋ5β ίοΓηηίυΙ 
ίηίβΓίβΓβηοβ ίο οίίιβΓ βΙβοίΓοηίο, βΙβοίΓίοβΙ ογ ηβνίρβίίοηβΙ 
δγδΐβΓΠδ ΟΠ ί>03Γ(1 δίΐίρδ. 

.2 ΡΙοννβνβΓ, ΟίίΐβΓ δγδΐβΓΤΊδ δίΐΟϋΙβΙ ΠΟί 03ϋ5β ίΊ3ΓΓΠίϋΙ 
ίηίβΓίβΓβηοβ ίο ίίιβ Γ3βΙίο ίηδίβΙΙβίίοη. 

.3 Ιη οτβΙβΓ ίο βνοίβΙ βΙβοίΓοηηβρηβΙίο ηοίδβ ίηίβΓίβΓβηοβ 
ίί ίδ βδδβηίίβΙ ΐίΐ3ΐ ΓΠβηυίβοΙυΓβΓδ ρυίείβϋηβδ ΓβΙβίίηρ ίο 
ΕΜΟ, δΟΓββηίηρ 3ηβΙ ββΓίίιίηρ 3γθ οοΓΓβοίΙγ ίοίίοννββΙ. 

(301_Α31974, 35 βιτιβηςΙββΙ, ΓβρυΙβίίοηδ ΐν/6.2.1 βηβΙ ν/17 
3ηβ1 ΙΜΟ ΓβδοΙυίίοηδ Α. 694(17) βηβΙ Α.813(19)) 

6.1.2 νοΙυηίΒΓγ Γ3βΙίο βρυίριτιβηΐ 

ΑβΙοΙίΙίοηβΙ, νοΙυηίβΓίΙγ 03ΓΓΪββΙ ηοη-ΘΜ033 ΓββΙίο 
βρυίρηηβηί ηηβγ ίιβ 35 ίοΙΙοννδ: 

• ηηοίιίΐβ ΙβΙβρίιοηβ; 

• Γ3βΙίθ 3ΓΤΊ3ΐβϋΓ 5ΐ3ΐίθΠ3; 3ηβΙ 

• 53ίβΙΙίίβ 5ί3ίίθη5. 

ΟρβΓ3ίίοη οί δυοίι βρυίρηηβηί ίδ 3ί ίίιβ βΙίδΟΓβΙίοη οί ίίιβ 
ΓΤΊ35ίβΓ. II ΙΤΊ3Υ ίιβ ίηδίβΙΙββΙ οη ίίιβ ΙοΓίβΙρβ ρΓονίβΙββΙ ίίΐ3ΐ 
ίίιβ ΕΜΟ ΓβρυίΓβηηβηΙδ 3Γβ ίυΙίίΙΙβό βηβΙ η3νί93ΐίοη 3ηοΙ 
Γ3βΙίο οοηηηηυηίοβίίοη ίδ ηοί βΙερΓΟΓίβοΙ. 

6.2 βοΓββηίηρ οί οβίιΐβδ 

Ιη οτβΙβΓ ίο 3νοίβ1 ίηίβΓίβΓβηοβ ίίιβ ίοΙΙοννίη 9 
δίιουΙβΙ βρρΙγ ννίίίι ΓβροΓβΙε ίο δΟΓββηίηρ οί οβίιΐβδ: 

.1 ΟοβχίβΙ βίοννη Ιβ3βΐ5 δίιουΙβΙ ίιβ υδβεΙ ϊογ ©II Γβοβίνίηρ 
3ηίβηη35 βηεΙ ίίιβ οοβχ δΟΓββη δίιουΙβΙ ίιβ οοηηβοίβεΙ ίο 
9Γουηε1 οη 3ί Ιβ35ί οηβ βηεΐ. 

.2 ΑΙΙ 03ίιΙβ5 ννίίίιίη 3 βΐίδίβηοβ οί 2 ηηβίΓβδ ίβοπη 3 
ίΓ3ηδηηίΙΙίη9 3η1βηη3 δίιουΙβΙ ίιβ δΟΓββηβεΙ 3ηεΙ ίίιβ δΟΓββη 
ρτορβτΐγ β3ΓίίιβεΙ ίη 3 ιτηβίβΐ ίυίιβ ογ εΐυοί. 

6.3 ΕβΓίίιίηρ 

ΕβΓίίιίηρ οί ΓβεΙίο βςυίρηηβηί δίιουΙβΙ ίιβ οβΓηβεΙ ουί ίη 
3000Γβΐ3η0β ννίίίι 3ρρΓ0ρΓΪ3ίβ 9 υ ί < 4 Θ Ι' ηθ5 ί 0Γ Ε3Γίίΐίη9 ίη 
Μ3ΓίΙίηηβ ΙηδΙβΙΙβίίοηδ ΓβςυίΓβεΙ ίη ίηίβΓηβίίοηβΙ δΙβηεΙβΓεΙδ. 
0Γβ3ί 03Γβ δίιουΙβΙ ίιβ ΙβΙββη ίη ΟΓβΙβΓ ίο ίυίίίΙ ίίιβ ίοίίοννίηρ 
τυΐβδ: 

.1 Εβοίι υηίί οί Γ3βίίο βρυίρηηβηΐ δίιουΙβΙ ίιβνβ 3 δβρ3Γ3ίβεΙ 
63Γίίι οοηηβοίίοη. 

.2 ΜΡ/ΗΡ βηίβηηβ ΙυηβΓδ δίιουΙβΙ Ιοβ ββΓίίιβεΙ ννίίίι βίίίιβΓ 
3 ΟΟρρβΓ ί)3Γ ΟΓ ΟΟρρβΓ ίΟΠβΙ. 

.3 Τίιβ 63Γίίΐίη9 &3Γ ΟΓ δίΓ3ρ δίίΟυΙβΙ Ιοβ 33 δίΐΟΓί 35 
ροδδίΙοΙβ, δίιουΙβΙ ηοί Ιοβ ιτηοΓβ ίίιβη οηβ ιτηβίΓβ ίη Ιβη9ίίι, 
βηεΙ δίιουΙβΙ Ιοβ 3ί Ιββδί 60 ιτιιτη ίη ννίεΐίίι. 

.4 Ρογ βΒΓίίιίηρ δίΓβρδ υρ ίο 5 ηηβίΓβδ ίη Ιβηρίίι ίίι© ννίεΐίίι 
δίιουΙβΙ Ιοβ 3ΐ Ιββδί 100 ηοπη (Μβγ Ιοβ ΓβΙβνβηί οη ΙοοβΓβΙ 
νβδδβίδ ΓΠ3βΙβ οί ννοοβΐ ΟΓ δγηίίΐβίίο ΓΤΊ3ΪβΓΪ3ΐδ). 

. 5 II δίιουΙβΙ Ιοβ ηοίβεΙ 1ίΐ3ί 3 Ιοη 9 ββΓίίιίηρ 5ίΓ3ρ ογ Ιθ3Γ 
ννίΙΙ 3θΐ 3δ 3η βηίβηηβ βηεΙ Γ3βΙί3ίβ βηβΓ9Υ· 

.6 ΟορρβΓ ίθ3Γ5 3ηεΙ δίΓβρδ δίιουΙβΙ Ιοβ ΙοΓβζβεΙ ίο ίίιβ δίββΙ 
ΙουΙΙ<ίιβ3βΙ ίη ΟΓβΙβΓ ίο βΐίβηιηβΐβ οοβΓΟδίοη βηεΙ νίΙοΓβΙίοη βηεΙ 
ΓΠ3Κβ 3 900 βΙ ββΓίίι οοηηβοίίοη. 

.7 ΘΓβ3ΐ 03Γβ δίιουΙβΙ Ιοβ ΙβΚβη ννίιβη βΒΓίίιίηρ Γ3βΙίο 
βςυίρηηβηΐ οη δίιίρδ ννίίίι βΐυηηίηίυηη δυρβΓδίΓυοίυΓβδ ίη ΟΓβΙβΓ 
ίο βνοίεΙ ρ^Ινβηίο οοΓΓΟδίοη. Αη βρρΓονβεΙ 3ηεΙ 3θθβρί3ΐοΙβ 
Γπβίίιοεί οί ββΓίίιίηρ δίιουΙβΙ Ιοβ υδβεΙ οη δυοίι δίιίρδ. 
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Νοίβ: - Ιηδυίίίοίβηί β3Γίίιίη9 οί ίίιβ ροννβΓ ΒΐηρΙίίίθΓ ηηβγ 
Ιββεί Ιο 03ρ30ίίίνβ βηβΙ ίηεΐυοίίνβ οοηηββίίοηδ Ιοβίννββη ροννβΓ 
Οβίοίβδ θΐο. 3ΠβΙ 03ϋ8θ ίηΙβΓίβΓβΠΟβ ΙΟ ίΐΓβ 3Ι3ΙΪΤ13, η3νί03ΐίθη3ΐ 
οςυιριτηοπΐ, ίηίβΓ-οοηηηηυηίοΒίίοη βηεί οίίιβΓ βρυίρηηβηΐ. ΤΗ© 
ίΓΒηδΙΤίίΙΙβΓ ΟϋΙρυΙ ροννβΓ ΙΊΠ3Υ 3150 Ηβ ΓβεΙυΟθβί. 

7 δΟΕίΒΟΕδ ΟΡ ΕΝΕΒΟΥ 

7.1 Μβίη δουΓΟβ οί βίβοίποβί ροννβΓ 

Τίιβ πηβίη δοιίΓΟβ οί βΙβοίποβΙ ροννβΓ 18 εΙθίίηβεΙ 33 ίίιβ 
δίιίρ’δ ιτΐ3ίηδ. ΑΙΙ ίίιβ Ε)3δϊο 3ηβΙ βΙυρΙίοβίβεΙ βςυίρπηβηΐ 
δίιουίβί ίιβνβ 3η ίηείθρβηείβηΐ ροννβΓ δυρρΙγ ϊγογτί Ιίιβ 
δίιίρ ’δ ιτηβιηδ. Τίιβ ΙοβΙΙβΓγ οίιβΓςίης 3ΓΓ3η9βΓΤΊβΠί ϋδββΙ Ιο 
θίΐ3Γ96 3Πγ Ιθ3ΐΐ6ΝΘ3 ΒδδΟΟίβίββΙ ννίίίι ίίΐβ ΓβδβΓνβ δΟΟΓΟβ 
οί βηβΓ9Υ δίιουίβί βίδο ίιβνβ βη ίηείθρθηείβηΐ δυρρΙγ ίΓοηη 
ίίιβ δίιίρ ’δ ιτιβίηδ. 

II ίδ ηοί βείνίδβίοΐθ ίο ρΓονϊβΙβ ίίιβ πηβίη δΟϋΓΟβ οί 
βίβοίΓίοβΙ ροννβΓ ίο ίίιβ ΟΜϋδδ οοπηηηυηίοβίίοη βρυίρηηβηΐ 
ΙίίΓΟϋρίΐ ίίιβ Ιθ3ίΙθΓγ 0ίΊ3Γ9βΓ. Ιί 3 ίβυίί ΟΟΟΟΓδ ΙΠ ίίΐβ 
ί)3ίίβΓγ 0ίΐ3Γ9βΓ, ννίΐίοΗ ΓβΠβίθΓδ ίί βΙθίβΟίίνθ, ίί ΓΠ3γ ΠΟί 
Ιοβ ροδδίίοίβ ίο ορβΓ3ίβ ίίιβ βρυίρηηβηΐ ίΓοηη ίίιβ δίιίρ’δ 
ΓΤΊβίηδ. ΒβΙΙβΓίβδ υδβεί ίη ίίιβ ΓβδβΓνβ δΟϋΓΟβ οί βηβΓ9Υ 
ννίίί Ιοβοοηηβ εϋδθίΐ3Γ9θβΙ βνβηίυβΙΙγ ΙββεΙίηρ ίο Ιοδδ οί ©II 
ροννβΓ δυρρίίβδ. 

(δΟΕΑδ 1974, 33 βΐΎίβηείβεΙ, οίιβρίβΓ II βηβΙ ΙΜΟ Γβδοίυίίοη 
Α. 702(17), Αηηβχ, ίίβιτι. 2.3) 

7.2 ΕπηβΓ 9 βηογ δουηοβ οί βίβοίΓίοβΙ ροννβΓ 

Τίιβ βιτΐ 6 Γ 9 θηογ δΟϋΓΟβ οί θίθοίποβΐ ροννβΓ ίδ εΐβίίηβεί 
3δ ίίιβ 6 ΐτΐθΓ 9 θηογ δυρρΙγ βηβΙ ίδ υδϋβΙΙγ ί3ί<βη ίΓοηη ίίιβ 
δίιίρ’δ βπηβΓρβηογ 9βηβΓ3ίθΓ. 30ΕΑ3 ΓβςυίΓβπηβηΙδ ίοΓ 
ίίιβ βιτΐ6Γ9βηογ δΟϋΓΟβ βίο ηοί βρρίγ ίο 03Γ90 δίιίρδ οί 
Ιβδδ Ιίιβη 500 9 Γ 0 δδ ίοηηβρβ ( 91 ). ΑΙΙ οΙίιβΓ δΟΕΑδ δίιίρδ 
οοηδίΓυοΙββί οη ογ βίίβΓ 1 ϋυίγ 1986 3Γβ ΓβςυίΓβεΙ ίο ίιβνβ 
3η βπηβΓ9βηογ δΟϋΓΟβ οί βΙβοίποβΙ ροννβΓ. Ιί δίιουίβί ίιβ 
οίοδβτνββί 1ίΐ3ί ίίιβ ΘΜϋδδ ΓβρυίΓβπηβηΙδ βοηοβΓηίη9 ίίιβ 
8ΓΤΊβΓ9βηθγ δΟϋΓΟβ ίΐβνβ ίΟΘΘΠ ΓΪΊ3βΙβ ΟΟΓΤΊρϋίδΟΓγ Οηίγ ίΟΓ 
δίιίρδ οοηδίΓϋοίββΙ ΙβίβΓ Ιίιβη 1 ΡβίοΓυβΓγ 1995. 

Τίιβ βηηβΓρβηογ δΟϋΓΟβ δίιουίβί Ιοβ βείβρυβίβ ίο ορβΓβίβ 
ίοοίίι ίίιβ ί)3δίο βηβΙ βίυρΙίθ3ΐβοΙ βρυίρΓηβηί (ίί βρρίίοβίοίβ) ίοΓ 
ίίιβ ς)ϋΓ3ίίοη 3δ δρβοίίίβε) ίη δΟΕΑδ οίιβρίβΓ II, ί.β.18 ίιουΓδ 
οη 03Γ90 δίιίρ βηεί ίοΓ 36 ίιουΓδ οη ρ3δδβη9βΓ δίιίρ. 

(δΟΕΑδ 1974, 3δ βηηθηεΙβεΙ, Γβ9ϋί3ίίοηδ 11-1/42 βηβΙ 43) 

7.3 ΒβδβΓνβ δΟϋΓΟβ οί βηβΓ9Υ 

.1 Τίιβ Γ3βίίθ ΓβδβΓνβ δΟϋΓΟβ ΟΓ δΟϋΓΟβδ Οί βηβΓ9Υ δίΐΟϋίοί 
ηηββΐ ίίιβ ΓβρυίΓβηηβηΙδ 3βί ουί ίη Γβ9ϋί3ίίοη ΙΝ//13 οί δΟΕΑδ 
1974, 3δ βηηβηςΙββΙ, βηβΙ ίη ΕΝ/ΙΟ Γβδοίυίίοηδ Α.694(17) βηβΙ 
Α.702(17), 33 3ρρίίθ3ί)ίβ. Ιί ϋδϋβΙΙγ οοηδίδί οί Γβοίΐ3Γ9β3ίοίβ 
ίοβΙΙβπβδ βηβΙ ίδ υδβεί ίο δυρρΙγ ίίιβ οοιτιΐΎΊυηίοβΙίοη 
βςυίρπηβηΐ ίη ίίιβ βνβηί οί ΐβίίυΓβ οί ίίιβ δίιίρ’δ ηηβίηδ βηβΙ 
βπηβΓρβηογ δΟϋΓΟβ οί βΙβοίποβΙ ροννβΓ. 

ΑΙΙ ρ3δδβη9βΓ δίιίρδ ίΓΓβδρβοίίνβ οί δίζβ 3ηβί οβΓρο 
δίιίρδ οί 300 9ί· βηβί υρννβΓβίδ δίιουίβί ίιβνβ 3 ΓβδβΓνβ 
δΟϋΓΟβ ΟΓ δΟϋΓΟβδ Οί ΘΠ6Γ9Υ ίθΓ ίίΐβ ΟρβΓβίίΟΠ Οί ίίΐβ 
Ιοβδίο βρυίρππβηΐ, βηβΙ ίίιβ εΐυρίίοβίβεί βρυίρηηβηΐ ίί δυοίι 
βρυίρπηβηΐ ίδ ΓβςυίΓβε). 

.2 Τίιβ οίΐ3η9βονβΓ ίΓοηη ίίιβ δίιίρ’δ ηηβίηδ ογ βπηβΓ9βηογ 
δϋρρίγ ΙΟ ίίΐβ ΓβδβΓνβ δΟϋΓΟβ Οί ΘΠ6Γ9Υ δίιουίβί ίιβ είοηβ 
3ϋΐ0ΓΤΊ3ΐί03ΐΙγ βηβΙ ίη δυοίι 3 ΙΎΙβηηβΓ ίίΐ3ί ίοοίίι ίίιβ ί)3δίθ 
βηβΙ εΐυρίίοβίθεΐ οοηηιηυηίοΒίίοη βςυίρπηβηΐ ννίίί Ιοβ 
οοηηβοίββί δίπηυΙΙβηβουδΙγ. ννίιβΓβ ίίιβ οίιβηρβονβΓ ίδ 
είοηβ ηηβηυβΙΙγ, ίίιβ δννίίοίι δίιουίβί Ιοβ ΓββείίΙγ βοοβδδίίοίβ 
ίο ιίιβ Γ3βίίθ θρβΓ3ΪΟΓ, ΟίβΒΓίγ ΙβίΟβΙΙββΙ 3ΠβΙ ΙΟΟβίββΙ ΟΠ ίίΐβ 
ηβνίρβίίοη ΙθΓίβί9θ. δυβίι οίιβηρβονβΓ δίιουίβί ηοί Γβδϋίί ίη 
ίίιβ Ιοδδ οί εΐ3ί3 δίΟΓβεΙ ίη ηηβπηοΓίβδ. 


.3 Οηβ ίοθηΚ οί ίοβίίβπβδ πηβγ Ιοβ βοοβρίβίοΐβ ίί ίίιβ 
03ρ30Ϊΐγ ίδ δϋίίίοίβηί ίο ορβΓ3ΐβ ίοοίίι ίίιβ Ιοβδίο βηεί 
εΐυρίίοβίβεί Γβείίο βρυίρπηβηΐ δίπηυΙΙβηβουδΙγ. Τίιβ ίοθΐίβτγ 
03ρ30Ϊΐγ δίιουίβί 3ίδθ Ιοβ δϋίίίοίβηί ίο ορβΓβίβ ίίιβ 9 Υιό (ίί 
βρρίίββίοΐβ), ΟΝδδ βηβΙ βπηβΓ 9 βηογ Ιίρίιί. 

.4 Αηγ ίβυΐί ίη ίίιβ Γβείίο ίθ3ΐίβΓίβδ ογ ίίιβ ίοθίίβτγ οίΐ3Γ9βΓ 
δίιουίβί ηοί βίίβοί ίοοίίι ίίιβ Ιοβδίο βηβΙ βΙυρΙίοβίβεΙ Γββίίο 
βρυίρηηβηΐ βηβΙ δίιουίβί ηοί ρΓβνβηί ίίιβ ορβΓβίίοη οί ίίιβ 
Γ3βίίο βρυίρπηβηΐ ίΓοηη ίίιβ δίιίρ’δ πηβίηδ ογ βηηβΓ9θηογ 
δυρρΙγ. 

. 5 Τίιβ ΓβδβΓνβ δουΓΟβ οί ΘΠ6Γ9Υ δίιουίβί Ιοβ οβρβίοίβ οί 
0ρβΓ3ίίη9 ίίιβ Γ3βίίθ ίηδΙβΙΙβΙίοη ίθΓ 3ί Ιβ3δί: 

.1 1 ίιουβ οη δίιίρδ ρωνίείβεΙ ννίίίι βη βηηβΓ 9 βηογ δυρρΙγ 
ννίιίοίι ίδ ΒβΙβρυβίβ ίο ορβΓβίβ ίίιβ Γ3βίίοοοηηπηυηίθ3ΐίοη 
βρυίρηηβηί ίοΓ 3 ρβΓίοεί οί 18 ίιουΓδ οη 03Γ90 δίιίρδ βηβΙ 
36 ίιουΓδ οη ρ3δδβη9βΓ δίιίρδ; ογ 

.2 6 ίιουΓδ οη δίιίρδ ηοί ρτονίβίββΙ ννίίίι 3η βπηβΓ9βηογ 
δυρρΙγ 3δ ουΙΙίηβεί ίη.1 βίοονβ. 

(80ΕΑ31974, 3δ βπηβηεΙβεΙ, Γβρυίβίίοηδ ΙΝ//13.2,13.4,13.5, 
13.8 βηβΙ ΙΜΟ Γβδοίυίίοηδ Α.694(17), Α. 702(17), Αηηβχ, ίίβιτι 

2.3 βηβΙ ΟΟΜ5 ΑΒ/Οιγο.16) 

7.4 Ββείίο ίθ3ΐΐβΓγ οβρβοίίγ 

ννίιβη είβίίηίη9 ίίιβ πηίηίπηυπη ΓβρυίΓβεΙ ίοβίίβΓγ οβρββίίγ, 
οοηδίείβΓΒΐίοη δίιουίβί Ιοβ 9ίνβη ίο ίίιβ βχρβοίβεΙ βχίΓβπηβ 
ΙβπηρβΓ3ΐυΓβδ ίοΓ ίίιβ Ιοοβίίοη οί ίίιβ ίοβίίβΓγ βηβΙ ΓβεΙυοίίοη 
οί ίΐδ οβρβοίίγ είυΓίη 9 ίίδ Ιίίβίίηηβ ίη βείείίΐίοη ίο ίίιβ Ιοβείδ 
ννίιίοίι 3Γβ ίο Ιοβ βοηηβοίβεΙ ίο ίί. 

.1 Τίιβ Ιθ3ΐΐ6Π63 δίιουίβί ίιβνβ βηουρίι οβρβοίίγ ίο ορβΓβίβ 
©II ίίιβ ΘΜΩ88 Γβείίο βςυίρπηβηΐ ίοΓ ίίιβ δρβοίίίο ίίηηβδ 
ουΙΙίηβεί ίη δυίοδβοίίοη 7.3.5 βίοονβ. Τίιβ Ιοίβί ΙοβεΙ ίθΓ ίίιβ 
βηίίΓβ Γβείίο ίηδΙβΙΙβΙίοη δίιουίβί Ιοβ οβΙουΙβίβεί ρτίοτ ίο ίίιβ 
ίηδΙβΙΙβΙίοη οί 3ηγ Γβείίο ίοβΙίβΓίβδ ίοβ ίίιβ ΓβδβΓνβ δυρρΙγ. 

.2 ννίιβΓβ ίίιβ ίθ3δίο βηβΙ βΙυρΙίοβίβεΙ Γβείίο βςυίρπηβηΐ 
θ3ηηοί Ιοβ ορβΓΒίβεί δίηηυΙΙβηβουδΙγ, ίίιβ ίοβίίβτγ οβρβοίίγ 
δίιουίβί Ιοβ δϋίίίοίβηί ίο ορβΓβίβ ίίιβ βρυίρπηβηΐ ννίίίι ίίιβ 
ίιί9ίιβδί ροννβΓ οοηδυπηρίίοη. 

.3 ννίιβΓβ ίίιβ Ιοβδίο 3ηεΙ βΙυρΙίοβίβεΙ Γβείίο βρυίρηηβηΐ 3Γβ 
οοηηβοίββί δίηηυΙΐ3ηβουδΙγ ίίιβ ίθ3ίίβτγ οβρβοίίγ δίιουίβί 
Ιοβ δϋίίίοίβηί ίο ιύίθθΙ ίίιβ 3νβΓ39© οοηδυπηρίίοη οί ©II 
οοηηβοίββί βρυίρηηθηΐ ίηβΙυείίη 9 βηγ βείεΐίΐίοηβΐ Ιοβείδ δυοίι 
3δ ρΓίηίβΓδ, νϋΕΙδ βίο. 

.4 Ιί ίίιβ θ3ρ3θίΐγ ΓβςυίΓβπηβηί οί Γβείίο ίοβίίβΓίβδ ίδ ίο 
Ιοβ ΓΤΊ3ίηΐ3ίηβεί ονβΓ ΙίιβίΓ ηοπτηβί Ιίίβ ογοίβ, βη βχίΓ3 40% 
03ρ30Ϊΐγ δίιουίβί Ιοβ βείεΙβεΙ ίο ίίιβ ηηίηίπηυΓη οβίουΐβίβεί 
03ρ30Ϊΐγ. 

.5 ννίιβη οβίουΐβίίηρ είίδθίΐ3Γ9θ ίίπηβ ίίιβ ίοίίοννίη9 
9 υίείβΙίηβδ ηηβγ Ιοβ οί βδδίδίβηοβ: 

.1 ίίιβ 03ρ30Ϊΐγ οί 3 Ιββεί 3θίεί ίοβίίβΓγ ίδ ηοπηβΙΙγ ρυοίβεΙ 
3ί 20 ίιουΓδ οί είίδοίΐθΓαβ 3ί βη ορβΓβίίοηβί ΙβπηρβΓ3ΐυΓβ 
οί 20°Ο; 

.2 ίίιβ 03ρ30Ϊΐγ 3ί 1 ίίουτ βίίδθίΊ3Γ9β ίδ 3ρρΓ0ΧΪΓΤΊ3ΪβΙγ 
50% οί ίίιβ 03ρ30Ϊΐγ 3ΐ 20 ίιουΓδ βίίδθίΐ3Γ9β; 

.3 ίίιβ 03ρ30Ϊΐγ 3ί 6 ίιουΓδ βίίδθίΐ3Γ9β ίδ 3ρρΓ0ΧΪΓΤΊ3ίβίγ 
80% οί ίίιβ 03ρ30Ϊΐγ 3ΐ 20 ίιουΓδ είίδθίΐ3Γ9β; 3ηεΙ 

.4 ίθΓ ίθ3ίΐβΓΪβδ ΟίίΐβΓ 1ίΐ3η Ιίίβ Ιβ3βΙ 3θίβί ίγρβ Ιίίβ 
03ρ30Ϊΐγ 3ΐ 1 ίΊΟυΓ βίίδθίΊ3Γ9β ίδ 3ρρΓ0ΧίΓΤΊ3ίβίγ 60% οί 
ίίιβ 03ρ30Ϊΐγ 3ΐ 10 ίιουΓδ είίδοίΐ3Γ9β βηβΙ 6 ίιουΓδ είίδοίΐΒΓρβ 
ννίίί Ιοβ 3ρρΓ0χίπΊ3ΐβίγ 92% οί ίίιβ 03ρ30Ϊΐγ 3ί 10 ίιουΓδ 
είίδθίΐ3Γ9β. 

.6 Τίιβ οβρβοίίγ οί ίίιβ Γβείίο ίοβίίβπβδ δίιουίβί Ιοβ οίιβοΚβεΙ 
3ί ίηίβΓνβίδ ηοί βχοββείίη9 12 πηοηΐίΐδ ννίιβη ίίιβ δίιίρ ίδ 
ηοί 3ί 3β3. Οηβ ΓπβίίιοεΙ οί οίιβοί<ίη 9 ίίιβ οβρβοίίγ ίδ ίο 
ίυίίγ είίδθίΐ3Γ9β βηβΙ Γβοίΐ3Γ9β ίίιβ ίοβίίβπβδ υδίη9 ηοΓηηβΙ 
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ορβΓβίίοη ουΓΓβηί ονβΓ 3 ρβηοοί οί 10 ίιουΓδ. Α33θ35ΐηθηί 
οί ίίιβ οίιβΓρβ οοηοΐίΐίοη οβη Ιοβ ιτιβοΐθ 31 βηγ Ιίιτηβ, ΙουΙ 
ίί δίιουΙοΙ Ιοβ οΙοηβ ννίίίιουί δίρηίίίοβηί οϋδοίιβΓρβ οί ίίιβ 
ΙοβίΙβΓγ ννίιβη ίίΐθ δίιίρ ί3 3ί 3Θ3. ΑηοίίιβΓ ιτιβίΐΊΟοΙ οουΙοΙ 
ί>6 Ιο θίΐβθ!< ΐίΐθ 03ρ30ίίγ 6γ ΓΠΘ3η3 οί 3 ί)3ίίβΓγ ΙβδίβΓ, 
β.ρ. ίη οοηηοοίίοη ννίίίι 3 Γβοΐίο δυη/βγ. 

(80Ι-Α3 1974, 33 βηηβηοΙβοΙ, ΓβρυΙβίίοη ΐν/13, ΙΜΟ 
ΓβδοΙυίίοη Α. 702(17) βηοΙ ΟΟΜ3 ΑΒ/Οιγο.16) 

Νοίθ: - \Λ/ίΐθπ οΐβίβπτηίηίηρ ίίιβ ΙοβίΙβΓγ οβρβοίίγ ίίιβ 
ίοΙΙοννίη 9 δίιουΙοΙ 3ΐ30 1)8 ΙβΙτβη ίηίο οοηδίοΙβΓβίίοη: 

• ίίΐθ Ιθ3ίίβΓγ 15 η0ΓΓΠ3ΐΙγ ΠΟί ίυΙΙγ θίΐ3ΓρθθΙ; 

• Γβοΐυοίίοη οί οβρβοίίγ οΐυβ ίο βρβίηρ; 

• ΓβοΙυοίίοη οί οβρβοίίγ οΐυβ ίο ίιίρίι ογ Ιονν ΙβηηρβΓβΙυΓβδ; 
βηοΙ 

• ΓβοΙυοίίοη οί οβρβοίίγ οΐυβ ίο ΓβρίοΙ οϋδοίιβΓρβ. 

7.5 ΒβοΙίο Ιοβίίβηβδ 

Τίΐε ΪΟβίΐβΓΪβδ δίιουΙοΙ Ιοβ ρωρβΓίγ ΙΤΙ3Γΐ<θθ1 ννίίίι ίγρβ ΟΓ 
οοπδίΓυοίίοη, ΓβίβοΙ ΟΒρβοίίγ, βηοΙ ίηδίβΙΙβίίοη οΙβίβ. Τίΐθ 
ιτιβΓίτίηρ 3ίηουΙοί 6ε νίδίίοΐβ ννίιβη ίίιβ ΙοβΙίβπβδ ίιβνβ Ιοββη 
ίηδίβΙΙβοΙ βηοΙ οΙυπηρ ΙίιβίΓ Ιίίβίίπηβ 3 ΙβίοβΙ νν3Γηίπ9 οί βχρΙοβίοη 
ΟίβηρβΓ δίίΟυΙο! Ιοβ ΟΐίδρΙβγβΟΐ Πβ3Γ ίίΐβ ίηδίβΙΙβοΙ ί>3ΐΙθΠ65. 

.1 Αηγ ίγρβ ογ οοπδίΓυοίίοη οί ΙοβΙΙβηβδ (8.9. ΙββοΙ βοίοΙ, 
βΙΙοΙίηβ, ηη3ίηΙβη3ηοβ ίΓββ, ΐΓβοίίοη, 3βπηί-ΐΓ3θΙίοη, βίο.) 
ΙΎ13Υ Ιοβ 05601 33 Γ638Γνβ 30ϋΓ08 ΟΓ 30ϋΓ083 Οί 6ΠΘΓ9Υ, 
Ϊ3ΚΪΠ9 ίηίο οοηδίοΙβΓβίίοη ίίιβ βηνίΓοηηηβηΙβΙ οοηοΐίΐίοηδ οί 
ίίιβ Ιοοβίίοη ννίΐβΓΘ ίίΐβγ 3Γ8 ίηδίβΙΙβοΙ. 

.2 Τίιβ ί)3ΐίβΓγ δίιουΙοΙ ιτιβίηΐβίη ίί3 ΓβίβοΙ οβρβοίίγ ννίιβη 
ίηοΙίηβοΙ 3ί 3ηγ 3Π9ΐβ υρ ίο 22 Μ2° ίη βηγ οπβηΐβίίοη. 

.3 ΑΙΙ ί>3ΐίβΓγ υηίί3 δίιουΙοΙ Ιοβ 3βουΓβίγ ΙογβοθοΙ 30 1ίΐ3ί 
ίίιβγ ννίίί ηοί Ιοβ οΐίδίοοβίβοΐ Ιογ ηηονβηηβηΐ οί ίίιβ δίιίρ. 

.4 Αη ίηείΓυοίίοη ηηβηυβΙ ννίιίοίι οοηίβίηδ βΙΙ ηβοβ333Γγ 
3ρβοίίίθ3ίίοη3 οί ίίιβ ί>3ί1βηβ5 δίιουΙοΙ ί)β βνβίΐβίοΐβ οη 
ί>θ3Γ<± Τίιβ ίηίοπτηβίίοη δίιουΙοΙ ίηοΙυοΙβ 3ί Ιβ33ί: 

.1 03ρ30Ϊίγ βηοΙ ΙβηηρβΓΒίυΓβ Γβηρβ ννίίίιίη ννίιίοίι ίίιβ 
5131801 οβρβοίίγ 15 ηπθίηΐθίηβο) ίοΓ ίίιβ δρβοίίίο ορβΓ3ίίοη 
ρβΓΪΟΟί ί.8.1 ίΊΟΙΙΓ ΟΓ 6 ίΐΟϋΓ5; 

.2 οίιβΓρίηρ νοίίβρβ βηοΙ ουΓΓβηί ΙίηηίΙδ ίη ογοΙθγ ίο ί<ββρ 
ί)3ΐΐβΓίβ5 ίυΙΙγ οίΐ3Γ9βοί ννίιίίβ ρΓβνβηίίηρ ονβΓθίΐ3Γ9ίη9; 

. 3 30ίϋ3ί δρβοίίίο 9|·3νίίγ οί ίίιβ βΙβΟίΓΟίγίβ 3ΠθΙ/θΓ ΟβΙΙ 
νθίΐ39θ5 ΟΓ ίίιβ νοίίβρβ οί ίίιβ ίυΙΙγ θίΐ3ΓρθθΙ ί)3ΐΙβΓγ; 

.4 ρυίοΐβϋηβδ οη ίιονν ίο 03 ΓΓγ ουί 3 οοηίηοΙΙβοΙ οίί5θίΐ3Γ9© 
Ιβ5ΐ; 

.5 ηηβΐίιοοίδ οί οΙβΙβΓηηίηίη9 ίίιβ οοηοίίΐίοη οί οίΐ3Γ9β οί ίίιβ 
ί)3ίΐβΓγ, β·9· οίιβοΚ οί δρβοίίίο ρ^νϋγ οί βΙβΟίΓΟίγίβ (βοίοί 
οίβηδίίγ) ΟΓ ΟίΐβοΚ οί ί)3ΪίβΓγ ΟβΙΙ νθΙί39β/ί)3ΐΙβΓγ νθίΐ39β5 
Ιογ υδίηρ 3η 3θουΓ3ίβ Γηβ35υΓίη9 ίηδίΓυηηβηΙ ίη 3θοθΓθΙίη9 
ννίίίι ίίιβ ί)3ΪίβΓγ ΙΊη3ηυί30ΐυΓ8Γ’5 5ρβθίίίθ3ίίθη5; 

.6 ΓβρυίΓβηηβηΙ ίοΓ νβηίίΐβίίοη; 3ηο( 

.7 ΓβςυίΓβηηβηΙ ίοΓ ιτΐ3ίηΙβη3ηοβ. 

. 5 ΕρυίρηηβηΙ Γβρυίπηρ 3 ΙοννβΓ νοίΐ39β Ιίιβη ίίιβ ΙοΙβΙ 
νοίίβρβ οί ίίιβ ί>3ΐίβΓγ ί>3ηί< δίιουΙοΙ ηοί Ιοβ οοηηβοίβοί ίο 
3 ρβΓί οί ίίιβ ί)3ΐΙβΓγ ί)3ηΙ<. 

.6 Τίιβ ίιβίίβήβδ δίιουΙοΙ ίιβ ίηδίβΙΙβοΙ ίη ίίιβ υρρβΓ ρβΓί 
οί ίίιβ δίιίρ, ίη 3η βΙβνβίβοΙ ροδίίίοη βηο) 35 οίοδβ ίο ίίιβ 
ΓβοΙίο βρυίρηηβηί 35 ροδδίίιίβ. 

.7 Αη ουίοίοοΓ ΙοοβίβοΙ ΙοβίΙβΓγ 035β δίιουΙοΙ ίιβ βνοίοΙβοΙ 
οίυβ ίο οοηδίοίβΓβίιΙβ ΙβηηρβΓβΙυΓβ νβπβίίοη. 

Νοίβ: - ΙοΙββΙ Ιοοβίίοη ίθΓ ίίιβ Γ3θΙίθ ί>3ίΐβΓΪβ5 15 ίη 3 ΙοβΙΙβΓγ 
Γοοιτι ννίίίι 3 οοηδίβηί ΙβηηρβΓ3ΐυΓβ οί βρρΓΟΧ. 20°Ο. 

Τίιβ Ιοο3ίίοη δίιουΙοΙ ίη ρβηβΓβί δβίίδίγ ίίιβ ιτΐ3ηυί30ΐυΓβΓ5 
5ρβοίίίθ3ίίοη5 ννίίίι ΓβρβΓοΙβ ίο ΙβηηρβΓ3ΐυΓβ ΙοίβΓβηοβ βηοΙ 
βηνίΓοηηηβηΙβΙ δίΓβίη ίη βοοοΓοΙβηοβ ννίίίι ΙΕΟ 60945 ογ 
οίίιβΓ βρυίνβίβηί 5ί3ηοΐ3Γθΐ5. 


.8 Ββίίβηβδ οί οΙίίίβΓβηί ίγρβδ, οίίίίβΓβηΙ οβίί οοηδίΓυοίίοηδ, 
οΙίίίβΓβηί 03ρ30Ϊΐίβ5 ογ οΙίίίβΓβηί ηηβηυίβοΙυΓβΓδ δίιουΙοΙ ηοί 
Ιοβ ηηίχβοΐ ίη 3 ίοίίβΓγ ίοηΚ. 

.9 Β3ίΙβΓίβ5 οί οΙίίίβΓβηί ίγρβδ βηοΙ οΙίίίβΓβηί οβΙΙ 
οοπδίΓυοίίοη δίιουΙοΙ ηοί Ιοβ ίηδίβΙΙβοΙ ίη ίίιβ δβιτιβ Ιοοβίίοη 
ίί ίίιβγ οβη βίίβοί β3θίΐ ΟίίΐβΓ. 

.10 δυίίίοίβηί νβηίϋβίίοη ίοΓ Ιθ3ΐΙβΓίβ5 δίιουΙοΙ Ιοβ ρτονίοΙβοΙ, 
35 ΓβρυίΓβΟΐ Ιογ ίίιβ Ιθ3ίΐβΓΥ ΓΠ3ηυί3θΙϋΓβΓ. 

.11 ΕΙβοίηοβΙ ίηδΙβΙΙβΙίοηδ ίηοΙυοΙίηρ ΙοβίίβΓγ οίιβΓρβΓδ, 
Ιοο3ίβοΙ ίη ίίιβ Ιθ3ΐίβΓγ Γοοηη, δίιουΙοΙ Ιοβ ίηίηηδίοβΙΙγ 53ίβ. 

.12 δυίίίοίβηί δρβοβ Ιοβίννββη ίοβίίβΓίβδ ογ (οβΙΙβτγ ί>3ηΙ<5 
δίιουΙοΙ Ιοβ ρωνίοΙβοΙ ίη ογοΙθγ Ιο βηβίοΐβ ίηδρβοίίοηδ βηοΙ 
ηηβίηίβηβηοβ. 

.13 Τίιβ οβίοΐίηρ ίΓοηη ίίιβ ΙοβΙίβΓίβδ δίιουΙοΙ Ιοβ ρΓΟίβοίβοΙ 
393ίηδί β3Γίίι βηοΙ δίιοΓί-οίΓουίΙδ 3ηοΙ Ιοβ βρρΓορηβίβΙγ 
ίυδβοΙ βηοΙ ίηδίβΙΙβοΙ βοοοΓοΙίηρ ίο ΓβοορηίζβοΙ ίηίβΓηβίίοηβΙ 
3ΐ3ηοΐ3ΓθΙδ (ΙΕΟ 60092-101 3ηοΙ ΙΕΟ 60533). ΒβίίβΓγ οβΙοΙβδ 
δίιουΙοΙ ίιβνβ δυίίίοίβηί οΐίηηβηδίοηδ ίο ρΓβνβηί νοίίβρβ 
ΓβοΙυοίίοη 3ί ρβ3ΐ< ουΓΓβηί οοηδυηηρίίοη. 

(301Α31974, 3δ βιτιβηοΙβοΙ, ΓβρυΙβίίοη Ν//13 βηοΙ 00Μ3ΑΒ/ 
Οιγο. 16 ) 

7.6 ΙΙηίηΙβΓΓυρΙβΙοΙβ ροννβΓ δυρρΙίβδ (υΡ8) 

Α υΡ3 ίδ οΙβίίηβοΙ 3δ 3 οΐβνίοβ ννίιίοίι ίοΓ 3 δρβοίίίο ρβΓΪοοΙ 
οί ίίηηβ δυρρΙίβδ οοηίίηυουδ ροννβΓ ίο ΓβοΙίο βρυίριτίθηΐ 
ίηοίβρβηοίβηΐ οί βηγ ροννβΓ ίβίΙυΓβδ ίη ίίιβ δίιίρ’δ ηηβίη ογ 
βηηβΓρβηογ δουηοβ οί βίβοίτίο βηβΓργ. Τίιβ υΡ8, ίηδίβΙΙβοΙ 
33 ίίιβ ΓβδβΓνβ δΟΟΓΟβ ΟΓ δΟΟΓΟβδ Οί βηβΓρΥ, 3ίΐθυΙθΙ ΓΠββί 
ίίιβ ρβηθ^Ι ΓβρυίΓβηηβηίδ δβί ουί ίη ΓβρυΙβίίοη ΐν/13 οί 
ίίιβ 301Α31974, 3δ βιτιβηοΙβοΙ, 3ηοΙ ίη ΓβδοΙυίίοη Α.694(17), 
35 3ρρΙίθ3ΐοΙβ, βηοΙ δίιουΙοΙ βΙδο οοιηρΙγ ννίίίι ίίιβ ΐοΙΙοννίηρ 
ΓβρυίΓβηηβηίδ: 

.1 Οοηηρπδβ 3η βυίοηηβΐίο οίιβΓρβΓ, οοηηρίγίηρ ννίίίι 
ΓβρυίΓβηηβηίδ δβί ουί ίη 30ΕΑ3 ΓβρυΙβίίοη ΙΝ//13. 

.2 Οοηηρηδβ ΓβοίιβΓρββΙοΙβ βοουηηυΙβΙΟΓ ΙοβίίβΓίβδ, 
οοηηρίγίηρ ννίίίι ίίιβ ρυ^βϋ 1 " 165 ΓβρβΓοΙίηρ 3υΙοηη3ΐίο 

0ίΐ3Γ9βΓδ. 

.3 ΡΓονίδίοηδ δίιουΙοΙ ίιβ ηηβοΙβ ίθΓ 3η 3υΓ3ΐ βΙβΓηη βηοΙ 
νίδυβΙ ίηοΐίοβίίοη 3ί ίίιβ ροδίίίοη ίΓοηη ννίιίοίι ίίιβ δίιίρ ίδ 
ηοππθΙΙγ ηβνίρβίβοΙ, ίηοΐίοβίίηρ 3ηγ ίβίΙυΓβ ίη ίίιβ ΙΙΡ3 ννίιίοίι 
ίδ ηοί ηηοηίΙοΓβοΙ Βγ ίίιβ βίβπη βηοΙ ίηοΙίοβΙΟΓδ ΓβρυΪΓβοΙ ίιγ 
ίίιβ ρυίεΙβΙίηβδ ΓβρβΓοΙίηρ βυίοηηβΐίο οίιβΓρβΓδ. 

.4 Τίιβ υΡ5 δίιουΙοΙ ί)β ορβΓβίίοηβΙ ννίίίιίη 5 δβοοηοΐδ οί 
δννίίοίιίηρ οη. 

.5 Τίιβ υΡ5 δίιουΙοΙ ίιβ 50 οΙβδίρηβοΙ 3ηοΙ οοηδίΓυοίβοΙ 1ίΐ3ί ίί 
ίδ ρΓΟίβοίβοΙ βρβίηδί οίβηηβρβ ΓβδυΙίίηρ ίΓοηη οΐίδοοηηβοϋηρ 
ίίιβ ί>3ΐίβηβδ ογ, ννίίίι ίίιβ ί>3ΐίθΓγ οΐίδοοηηβοΐβοΐ, δίιΟΓί- 
οίΓουίίίηρ ίίιβ υΡδ ίιβΙίβΓγ οοηηβοίίοηδ. Ιί ίίιίδ ρΓΟίβοίίοη 
ίδ ρωνίοΙβοΙ Ιογ βΙβοίΓοηίο ΓΠββηδ ίί δίιουΙοΙ βυίοηηβΙίοβΙΙγ 
Γβδβί ίοΙΙοννίηρ Γβηηον3ΐ οί ίίιβ ορβη ογ δίιοΓί-οίΓουίΙ 
οοηοΐίΐίοηδ. 

(ΟΟΜδΑΒ/ΟίΓθ.16) 

Νοίβ: - Ιί ίίιβ ϋΡ3 οΙοβδ ηοί ίυΙίίΙ ίίιβ ΓβρυίΓβηηβηίδ 
ίη βοοοΓοΙβηοβ ννίίίι 30Ι-Α8 ΓβρυΙβίίοη ΐν/13 βηοΙ ΙΜΟ 
ΓβδοΙυίίοη Α.702(17), ίννο δβρβΓβίβ υΡ3 δγδίβηηδ δίιουΙοΙ 
Ιοβ ίηδίβΙΙβοΙ; οηβ ίθΓ ίίιβ ίιβδίο ΓβοΙίο βρυίρηηβηί βηοΙ οηβ 
ίοΓ ίίιβ οΙυρΙίοβίβοΙ βρυίρηηβηί. 

Τίιβ 03ρ30ίΐγ οί ίοίίβηβδ υδβοΙ ίη ΙΙΡ3 δγδίβηηδ ίδ 
ηοΓΓΠβΙΙγ 5ΐ3ΐβοΙ 3ΐ 3 οΙίδοίιβΓρβ ίίηηβ οί 10 ίιουΓδ. \Α/ίιβη 
ΟΐίδΟίΐΒΓρίηρ δυοίΐ ί)3ίίβΓίβδ 3ΐ δίΐΟΓίβΓ ίίηηβ, ί.β.1 ίιουΓ ίη 
βοοοΓοΙβηοβ ννίίίι ίίιβ ΘΜϋδδ ΓβρυίΓβηηβηίδ, ίί ννίΙΙ οηΐγ Ιοβ 
ροδδίίοΙβ ίο υίίΐίζβ βρρΓοχ. 60% οί ίίιβ ΙοθΙΙβτγ οβρβοίίγ. II 
ίδ ΙίιβΓβίοΓβ ΓβοοηηηηβηοΙβοΙ ίο οΐίηηβηδίοη δυοίι ΙοβίίβΓίβδ 
ίο Ιοβ οηβ βηοΙ 3 ίΐ3ΐί ίίηηβδ ΙβΓρβΓ Ιίιβη ίίιβ ΙοίβΙ Ιθ3θΙ. 
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7.7 ΑυΙοιηεΙίο ΒβίίεΓγ οΒβΓρβΓε 

ΑυίοιτίΒίίο οίιβΓρθΓε ϊογ ΓβΒίο ΒβΙίεπεε εΒουΙΒ ιπθθΙ ΙΙίθ 
9ΘΠ8Γ3Ι ΓΘ9ϋίΓΘΓΤΊθηΐ3 88ί ΟϋΙ ΙΠ ΓθρυίβίίΟΠ ΐν/13 οΐ 801-Α3 
1974, 33 βηηεηΒεοΙ, 3ηοΙ ΙΜΟ Γεεοίυίίοη Α.694(17) 3ηςΙ 
3ΐΊουΙοΙ 3130 οοηηρίγ ννίίίι ίίιε ΐοΙΙοννίη9 ΓθρυίΓεηηεηΙε: 

.1 ΤΒε οίιβΓρβΓ βίιουΙΒ Βε οβρβΒΙε οί ΓεοΒβΓρίηρ ΐΗ© 
ΟΟΙΤίρΙβΙβΙγ Βί5θίΐ3Γ9βΒ 300υΐΤΐυΐ3ΐ0Γ Ι33118Π83 ίΟ Ιίΐ8 
πηίηίηηυηη ΓερυίΓεΒ οβρβοίίγ ννίίΒίη 10 ίιουΓ5. 

.2 ΤΒε οΒβΓροτ εΒουΙΒ Βε οβρβΒΙε οί 1<ββρίη9 ΙΒε 
Β3ίΐ8Γί85 3ρρΓ0ρΓΪ3ίβΙγ ΟΒβΓρθΒ 33 ρΓ850ΓίΒ8θΙ Βγ Ιίΐβ 
ηηβηυίβοΙυΓεΓ ϊογ ρεπηβηεηΐ οΒβΓρίηρ. 

.3 Τίιε βυρρίίεΒ νοίίβρβ βηΒ ουπ-επί βΒουΙΒ βίννβγε 
Βε ννίίΒίη ΐίιβ ΙοίεΓβηοε Ιίηηίΐ3 ρΓεεοπΒεΒ Βγ Ιίιε ΒβίίεΓγ 
ΓηβηυΐβοΙϋΓβΓ, ί3ΐ<ίη9 ϊηΐο βοοουηί Ιίιβ εηνίΓοηηηεηίβΙ 
ΙεπηρβΓ3ΐυΓβ οί Ιίιβ Βεΐΐετγ, ΙίΚείγ ίο Βε εχρεηεηοεΒ 
ίπ εΒίρ. Α ρΓοίεοίίοη βΒουίοΙ Βε ρτονϊςΙβεΙ 393ίηεί ονβΓ 
οΒβΓρίηρ ογ ΒίεοΒβΓρίηρ οί ΒβΙίεηεβ ίωιτη 3 ρο55ίΒΙε ίβυίί 
ίη ΙΒε οίΐ3Γ9θΓ. 

.4 Τίιβ 3υΐοπη3ΐϊο οίΐ3Γ9βΓ βΒουΙΒ Βε ρΓονίΒεΒ ννίίΒ 3 
νίευβί ίηΒίοβίίοη ΙΒβί ίί 13 εννίίοΒεΒ οη. Αη ίηΒίοβίίοη οί 
Ιίιβ Βεΐίετγ νοΙί39β βηΒ οΒβΓρο/ΒίεοΒβΓρθ οϋΓΓεηί βΒουΙΒ 
Βε βνβίΙβΒΙε οη Ιίιε η3νί93ΐίοη ΒηΒρβ. 

.5 ΡΓονίείοηε βΒουΙΒ 6ε ιτιβΒε ίοτ 3η βυΓβί 3ΐ3ηη βηΒ 
νίευβΙ ίηΒίοβίίοη 3ί Ιίιε ροβίΐίοη ίΓοηη ννΒίοΒ Ιίιε 3ίιίρ ί3 
ηοπτηβΙΙγ ηβνίρβίθΒ, ίηΒίοβίίηρ ννΒεη Ιίιε οΒβΓρίηρ νοΙί39β 
ογ οϋΓΓεηί 15 ουίβίΒε Ιίιε Ιίηηίΐ3 ρίνεη Βγ ίίιε ηηβηυίβοΙυΓεΓ. II 
εΒουΙΒ ηοί Βε ρο33ίΙοΙβ ίο ΒίεβΒΙε ΙΒίε βίβπη βηΒ ίηΒίοβίίοη 
βηΒ ίί 3ΒουΙΒ οηΐγ Ιοβ ρο33ΪίοΙβ ίο βοΚηοννίεΒρβ βηΒ βίίεηοε 
Ιίιε 3ΐ3πη ΓΤίβηυβΙΙγ. Βοίίι Ιίιε 3ΐ3πτη οοηΒίίίοη βηΒ ίηΒίοβίίοη 
3ίιουΙά Γ83813υΙοιτΐ3ΐίθ3ΐΙγ ννίιεη ηοπτιβί είΐ3Γ9ίη9 οοηΒίίίοη 
ίΐ33 Βεεη ΓεείοΓεΒ. ΡθίΙυτε οί Ιίιε βίβπτη εγείεηη βΒουΙΒ ηοί 
ίηίβΓΓυρΙ Ιίιε οίΐ3Γ9ίη9 ογ ΒίεοΒβΓρίηρ οί Ιθ3ΐΙβΓίε3. 

.6 Τίιε ΒϋΙοηηβΙίο οίΐ3Γ9θΓ βΒουΙΒ Βε ορεΓβίίοηβΙ ννίίίιίη 
5 βεοοηΒε οί 3ννίίοίιίη9 οη ογ 3ίΐ8Γ 3 ροννεΓ ευρρίγ 
ϊηΙβΓΓυρίίοη. 

.7 Τίιε ΒϋΙοηηβΙίο είΐ3Γ9βΓ βΒουΙΒ Βε 30 ΒεείρηεΒ βηΒ 
οοηείΓϋοίεεΙ ίίιβί ίί 18 ρΓΟίεοίεΒ βρδίηεί Ββιτιβρθ ΓββυΙίίηρ 
ίΓοηη Βίεοοηηεοίίοη Ιίιε Ββίίεηεε ογ, ννίίΒ Ιίιε ΒβίίεΓγ 
ΒίεοοηηεοίεΒ, 3ίιθΓί-είΓουίίίη9 ΙΒε ΒβίίεΓγ οοηηεοίίοη. Ιί 
ίίιίε ρΓοίεοίίοη ίε ρωνίΒεΒ Βγ εΙεοίΓοηίο ηηεβηβ ίί εΒουΙΒ 
3υΙθΓΠ3ΐίθ3ΐΙγ Γ838ί ΐοΙΙοννίπρ Γ 8 ΙΎΊθν 3 ί οί 1ίΐ8 0ρ8Π ΟΓ 
3ίιθΓί-οίΓουίΙ οοηΒίίίοηε. 

(50Ι-Α3 1974, 33 βηηεηοΙεοΙ, Γ89ϋΐ3ίίοη ΐν/13.6.1 3ηεΙ 
ΟΟΜ3ΑΗ/Οιγο.16) 

Νοίε: - Αβ 33Ϊ(1 ίη ευΒεεοίίοη 7.1 βΒονε, ίί ί5 ηοί βΒνίββΒΙε 
ίο ρΓονίείε ίίιε ηηβίη εουΓοε οί εηεΓ9Υ ίο Ιίιε ΘΜ033 
ερυίρηηεηΐ ΙίΐΓ0ϋ9ίι Ιίιβ ΒβίίεΓγ οίΐ3Γ9βΓ. ΗοννενεΓ, ίί ίίιε 
ί)3ίί8Γγ 0ίΐ3Γ9βΓ 13 ϋ38<ί ίΟ 5ϋρρίγ Ρ3Γ13 Οί ίίΐ8 ΘΜ033 
ίη3ΐ3ίΐ3ίίοη οΗτεείΙγ, ί.ε. ίίιε ΜΡ/ΗΡ ίΓβηβοείνεΓ, ίίιε οβρβοίίγ 
οί ίίιε οίΐ3Γ9βΓ εΒουΙΒ ίοε ΒίΓηεηείοηεΒ ίοτ είηηυΙΙβηεουε 
ευρρίγ οί οοηηεοίεεΙ ερυίρηηεηΐ 3ηεΙ ΓΠ3ίηΐ3ίηίη9 3 
ευίίίοίεηί οίΐ3Γ9ίη9 οί ίίιε ί>3ΐ1βηβ5 ίη βοοοΓεΙβηοε ννίίίι 
50Ι-Α3 1974, 33 βηηεηεΐεεί, τερυίβίίοη ΐν/13.2. 

7.8 ΡΓοίεοίίοη οί οίΓουίίε ίοτ βοουιτιυΙβΙΟΓ ί>3ΐΐ8Γίε3 

.1 ΒβΙίεΓγ οΪΓουίί3 (ί.ε. ίίιε 03ί)1ε3 ίΓοηη ίοίίεΓγ 0338/ 
γοοιτί) είιουίεΙ ί>ε ρΓοίεοίεεΙ 393ίη3ί 5ίιθΓί-οίΓουίί 3ηεΙ 
ονεΓίοβεΙ. Τίιε ρΓοίεοίίοη είενίοε ί3 ίο ί>ε ίηείβΙΙεό 33 ηεβΓ 
33 ρο55ίί>Ιβ ίο ίίιε ί)3ΐίεη83. 

.2 \Α/ίιεη οοηεΙυεΙθΓ3 ίΓοηι ίίιε ί>3ΐίβηβ5 3Γ8 ηοί ρΓΟίεοΙεό 
393ίη3ί 3ίΐΟΓΐ-θίΓΟϋίΙ 3ηεΙ 0νθΓί03(1, ίίΐεγ 3Γ8 ίο ίιε ίηβΙβΙΙεό 
30 33 ίο ί)θ ρΓΟΟί 393ίη3ί 3ίΐΟΓί ΟΙΓΟϋίί 3ΠθΙ 83Γΐίΐ ί3ϋΙί3. 
Τίιε ΓερυίΓεηηεηΙε ίοτ είιοΓί-οίΓουίί ρΓοίεοίίοη 3ί30 βρρίγ 


ίο οίΐ3Γ9β οϋΓΓεηί οίΓουίίε. 

Νοίε: - ΡθΓ 08Γί3ίη 3ρρΙίθ3ίίθη5 ίί ΓΠ3γ ί)8 Π808333ΓΥ 
ίο εβίβίΐΐίείΐ ΙΠ833υΓ83 ννίιίοίι ΓΠ3Υ οοηίϋοί ννίίίι 1ίΐ858 
ΓερυίΓεηηεηΙε. Αε 3η εχβηηρίε, 30Γεεηίη9 οί ίοβΙίεΓγ 
03ί)Ιε5 03η ίιε ΓερυίΓεεΙ ίο βνοίοΙ εΙεοίΓθ-ΐΎΐ39ηεΙίο 
ίηΙεΓίεΓεηοε, 8·9· ί>γ υβίηρ 3ίη9ίθ-οοΓ8 ίηευίβίεεί οβίιίεε 
ννίΐίιουί 30Γεεηίη9 ίη5ΐ3ίΙβοΙ ίη 3ερ3Γ3ίε ηηείβΐ ρίρεε ννίιίοίι 
3Γ8 ρτορετίγ εβΓίίιεεΙ. 3ρεοί3ί ηηεβευΓεε βίιουίεΙ ίίιεη Βε 
83ΐ3ί>Ιί3ίιεεΙ ίο τεοΐυοε ίίιε ρο33ίίοίΙίίγ οί ηηεοίιβηίοΒΙ 
0Ι3ΓΠ39Θ ίΟ 1ίΐ8 03ί)ί83. 

Ερυίνβίεηί εοίυϋοηε ηηβγ ίιε βοοερίεεΙ, ε. 9 · Βγ υ 3 ίη 9 
οΙουίιΙε-εοΓεεηεεΙ οβΒΙεε ίη ίίιε ίοίίεΓγ γοογπ ννίίίι 
εχρίθ3ίοη-ρΓθθί ίϋ583. Τίιε ίηηεΓ 30Γ88Π 3ίιουΙοΙ ίιε ίΓεβΙεοΙ 
3000Γ(ίίη9 ίο Εχ-Γϋίε3, 6 υΙ ίίιε ουίεΓ 30Γεεη οβη ί>ε ΐΓεβίεεΙ 
3000ΓεΙίη9 ίο ννίιβί ί 3 ηεοεεεβΓγ ίο βοίιίενε 900 ό ΕΜΟ 
30Γββηίη9· Τίιε ουίεΓ εοΓεεη οβη ε.9· ί>ε 83ΓΐίιβεΙ 3 ί ίιοίίι 
εηείε ίο ρωίεοί 393 ίη 3 ί Ρ1ί9ίι ΡΓερυεηογ ΕΜΟ-ίίείεΙε. 

8 ΟΑΒϋΝΟ ΑΝϋ ΝΛ/ΙΒΙΝΘ 

.1 Τίιε 03ίιΙίη9 3ηςΙ ννΪΓΪη9 ίη ίίιε ΓβεΙίο ίηείβίΐΒΐίοη είιουΙεΙ 
ί)ε ε)83ί9ηεεΙ εο 33 ίο ρΓενεηί είεοίΓίοβί ίηΙεΓίεΓεηοε ίο 
Γ3εΙίο βηεΙ η3νί93ίίοη3ΐ ερυίρηηεηΐ. 

.2 ΟβίεΙεε βίιουίεΙ ίιβνε ίίιε οοΓΓεοί είίηηεηείοη ίο ρΓενεηί 
νοίΐ39θ τεείυοίίοη ίο ΓβεΙίο ερυίρηηεηΐ ννίιεη ίυίί Ιθ3<± Τίιε 
νοίί39β τεείυοίίοη ίη οορρεΓ οοηςΙυοΙοΓβ ί3 οβίουΐβίεεί 33 
ίοίίοννε: νοίΐ39β είτορ = Ο, 035 χ Ιεη 9 ίίι (γπ) χ Ιοίβί Ιθ3<ί (Α) 
εΙίνίεΙεεΙ ί>γ ίίιε ογο33 εεοίίοη ίη βρυΒΓεεΙ γπγτί. 

.3 Ιη οΓεΙεΓ ίο τεείυοε ίηΙεΓίεΓεηοε ίί 15 εεεεηίίβί ίο ίιβνε 
900 ό 3ορ3Γ3ίίοη ΒεΙννεεη 3ί9η3ί 03ί)ίε3 3ηεΙ 1ίΐ038 οβίιίοε 
03ΓΓΥΙΠ9 ίΐΙ9ίΐβΓ νθίΐ39β3. 

.4 ΑΙΙ 03ίιΙίη9 βηεΙ ννίτίη9 3ίιουίεΙ ί>ε οί 3 ίγρε 3ρρΓονεεΙ 
3ηεΙ 3ϋίΐ3ί)1ε ίοτ υεε οη ΒοβγοΙ 3ίιίρε. 

8.1 ΒβίίεΓγ οίΓουίίε - ίυεεε βηεΙ ί>Γ83ΐ<8Γ3 

.1 Εβοίι ΓβεΙίο 3γ3ίεηη είιουίεΙ ίιβνε εερβΓβίε ίυεεε ίοτ 
Βοίίι ΑΟ 3ηεΙ ϋΟ νοίΐ39β3 ίο ννίιίοίι ίί ίε οοηηεοίεεΙ. ΑΟ 
3ηεΙ ϋΟ ίυεε Βθ3Γεΐ3 είιουίεΙ Βε ΙοοβίεΒ οη ίίιε ΒηΒ 9 β ογ 
ίη οίθ38 ρΓοχίηηίΙγ ίο ΙΒε ΒΓίΒ9β. 

.2 Α 3ίη9ίβ ίβυΐί ίη οηε οί ίΒε ροννεΓ υηίί3 είιουΙΒ ηοί 
είίεοί Βοίίι ίίιε Ββείο βηΒ ΒυρίίοβίεΒ τβΒίο ερυίρηηεηΐ. 

.3 ΑΙΙ ίυ585 3ηΒ Βγ 83(<8Γ3 είιοϋΙΒ Βε οΙεβΓίγ γτί3γΙ< 8Β 3ηΒ 
ΙβΒεΙΙεΒ ίο οΙεβΓίγ ίηοΙίοΒίε ννίιίοίι ερυίρηηεηΐ ί3 Βείη9 
ρΓοίεοΙεεΙ. 

Νοίε: - Α Ν/ΡΙΡ ννίίίι 030, 3 ΜΡ/ΗΡ ϋ30 ΐΓ3η3οείνεΓ, 3 
ΝΒΟΡ ννίίίι ρΓΪηίβΓ βηΒ Ιηηη3Γ33ΐ ερυίρηηεηΐ ννίίίι 3 Ν/ϋυ 
3ηεΙ ρτίπΙβΓ 3Γ8 εβοίι οοηείΒεΓεΒ 33 3 “Γ3Βίο βγείεηη”. 

9 Ιη3ΐ3ΐΐ3ίίοη οί ΘΜ033 Γ3θΙίο ερυίρηηεηΐ οη ΒοβγοΙ 
ΓποΒίίε οίίείιοΓε ΒηΙΙίηρ υηίίε 

(ΜΟϋυβ) 

ΜοΒίίε οίίείιοΓε ΒηΙΙίη 9 υηίίε εΒουΙΒ, ίυίίίί ΙΒε ΟΜϋ33 
ΓεςυίΓεηηεηΙβ Ι3ίε1 Βόννη ΕΝ/ΙΟΤ ε ΜΟϋυ ΟοΒε, 33 ΓενίεεΒ 
ίη 1991. ΤΙίΪ 5 τενίβίοη ίηίΓοΒυοεΒ ρΓονίείοηε ΒβεεΒ οη ίίιε 
ΘΜϋ33 ΓερυίΓεηηεηΙε. ΑΙΙ ΘΜ033 ΓερυίΓεηηεηΙβ είιουΙΒ, 
33 3 ρθπθ^Ι ΓυΙβ, Βε ίυΙίίΙΙεΒ. ΡΙοννενεΓ, ίοτ ΒΓίΙΙίηρ υηίίε 
ΙΒε ΓερυίΓεηηεηΙ ίοτ ΒυρΙίοβίιοη ηηβγ Βε οοηείΒεΓεΒ 33 
ΐυΙίίΙΙεΒ ίί ίίιε γβΒιο ίηείΒίΙβίίοη οοηηρΙίεε ννίίίι τερυίβΐίοη 
11.5.2 οί ίίιε ΜΟϋϋ ΟοΒε 33 ίοΙΙοννβ: 

.1 Εβοίι υηίί ννίιίίε 3ΐ3ίίοη3Γγ 3ί ίίιε 3ίίε, ίηοίυΒίηρ ννίιεη 
εηρβρβε! ίη ΒηΙΙίηρ ορεΓβίίοηβ, είιουίοΙ οοηηρίγ ννίίίι 311 
ΓερυίΓεηηεηΙε ρΓεεοΓίΒεΒ ίη οίιβρίεΓ IV οί ίίιε 30ΕΑ3 
Οοηνεηίίοη, 1974, 33 3ΓπεηοΙβΒ, Ιίιβί 3Γε βρρΙίοβΒΙε ίο 
είιίρ 33ίΙίη9 ΙίίΓουρΒ ΙΒε εβηηε 3Γ83. 

.2 ΤβΚίηρ ϊηΐο βοοουηί ίίιε ΒίίίεΓεηί ίγρεε οΐ βοοίΒεηί 
ννίιίοίι ηηβγ οοουΓ οη ίίιε ΜΟϋυ, βΒΒίίίοηβΙ τβΒίο ερυίρηηεηΐ 
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εάουΙά όβ ίηείΒίΙθά ίη 3 ιόοιίπ ογ ροδίίίοη, ννήίοΐπ οουΙά όβ 
ίΐιβ όπάρβ ογ θΐτιβΓρβηογ οοπΙγοΙ τοοηη, είίυαίβά 3δ Ϊ3Γ 3δ 
ρΓ30ΐί03ΐ ίΓοηη ΐΐιβ Γ3άίο βρυίρηηθηΐ ίίΐίβά ίη οοιτιρίώηοβ 
ννίΐά δθοίίοη 11.5.1, δο 11ΐ3ΐ 3 δίηςίο βοοίάθηί ίη βηγ ρβΓΐ 
οί Ιίιβ ΜΟϋΙΙ οουΙά οίορτινβ ΙΗ© ΜΟΩΙΙ οί ©II ΐαοίίίίίβε Ιογ 
ΓβάίοοοηηηηυηίοαΙίοηε. 

.3 Τίΐθ εάάίίίοηαΙ Γβάίο βρυίρηηΘηΙ εάουΙά οοπηρίγ ννίίΗ 
ίΐιβ ίοίίοννίης Γβθυίβίίοηε οΐ Ιΐιβ 1988 301_Α3 αιτίθηάηηθηΐ 
ίοΓ ΜΟϋΙΙδ ο)πΙΙίη 9 ίη: 

.1 δθ3 3ΓΘ3 Α1, ΐίιβ θςυίριτιβηΐ ρΓβεοπόθά ίη Γθ9υΐ3ίίοη 

ΐν/7.1.1; 

.2 δθ3 3ΓΘ3 Α2, Ιΐΐθ βςυίρηηθηΐ ρΓβεοπόθά Ιογ ΓβρυΗίίοηε 
ΐν/7.1.1 αηά ΙΝ//9.1.1; 

.3 δθ3 3ΓΘ3 Α3, ΐίιβ βηυίρηηθηΐ ρΓβεοπόθά Ιογ Γθ9ϋί3ίίοηδ 
ΐν/7.1.1 3ηά ΐν/10.1.1, ρίϋδ 10.2; ογ βΙΙθΓηβίίνθίγ, 3δ ΓθρυίΓθά 
όγ ΓβρυΙβίίοηε ΐν/7.1.1 αηά 10.2.1; βηά 

.4 3Θ3 3ΓΘ3 Α4, ΙΙίθ βςυίρηηθηΐ ρΓβεοπόθά όγ ΓβθυΙαίίοηε 
ΐν/7.1.1 3ηά ΐν/10.2.1. 

.4 Ιί ΙΙίθ βοουείίο ηοίδθ Ιβνβί ίη 3 γοοιτι ΐίΐίβά ννίΐΗ 
ορθΓ3ΐίη9 οοηίΓοίδ Ιογ Γαάίο ορυίρπηθηΐ ίδ δο Η 19 Η ογ 
οουΙά Η© δο ίιίρΐΊ, άυπηρ ρβΓίίουΙβΓ ορθΓ3ίίη9 οοηάίίίοηε, 
Ιίΐ3ΐ ίΐ ηπ3γ άίείυΓό ογ ρΓθνοηί ρΓορβΓ ϋδθ οί ΙΗ© Γ3άίο 
βςυίρηηθηΐ, βάβρυβίθ ηοίδβ ρΓΟίοοίίοη δΗουΙό Η© ρωνίάβά 
Ηγ πη©οΗ3ηίθ3ΐ ογ οίίΐθΓ πποβηδ, ίη αεεοοίβίίοη ννίίίι ΙΗ© 
ορβΓ3ίίη9 οοηίΓοίδ ίοΓ ΐΗ© Γβάίο θςυίρηηβηί. 

Νοίβ: - ΑΙΙ ΓβςυίΓβηηβηΙε οί οίιβρίβΓ IV οί ΐΗ© 1988 301_Αδ 
βιτιβηάιτίθηΐε ΓθίθΓΓίηρ ίο “ίΓοπη ΙΙίθ ροδίίίοη ΐΗ© δίιίρ ίδ 
ηοΓΓΠ3ΐΙγ ηβν^αίβά” δΗουΙοΙ Η© βρρίίβά 3δ ηηθ3ηίη9 “Ιγοππ 
3 ροδίίίοη (ογ ίΓοπη ΐΗ© ροδίίίοηδ), ννΗίοΗ ίδ οοηΐίηυουδίγ 
ηηβηηθά 3ηά ννΗίοΗ ίδ οοηίΓθΙΙίη 9 ΐΗ© ΜΟϋυ. νν3ίοΗΙ<©©ρίη9 
οη ϋ50 3ηά οΙΙίθγ βηηβΓ 9 θηογ 3ηά οθΙΙίηρ οίιβηηβίδ εΐιουΐά 
Ηβ 1<βρί ίΓοπη 3 ροδίίίοη ννΗίοΗ ίδ οοηίίηυουδίγ ιτιαηηθά. 
\Λ/3ίοΗΙ<βθρίη9 3ηά ΙΗβ ορβΓ3ίίοη οί ©II Γβάίο βρυίρπηβηί 
ννΗίοΗ 3γθ ΓβςυίΓθά οη ΗοθγοΙ δΗουίοΙ Ηβ οαπίβά ουί Ηγ 3 
ρθΓδοη Ηοίοίίηρ 3 6Ο0/ΟΜΩ53 ογ ΒΟΟ/ΟΜΩ33 (ίί οηΐγ 
Α1 ίηδΐ3ίΐ3ίίθη) Γ3άίθ 0ρβΓ3ί0Γ ΟβΓΐίίΪ03Ϊ8. 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΟΟΜ3ΑΒ/ΟίΓθ. 32 

16 Αυγούστου 2004 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΩ33 ΣΕ 
ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Δ.Σ. Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974 

1. Η Υποεπιτροπή Ραδιοεπικοινωνιών και έρευνας και 
διάσωσης (ΟΟΜ3ΑΒ), στην έβδομη σύνοδό της (13 έως 17 
Ιανουάριου 2003), συμφώνησε ότι υπήρχε ανάγκη για την 
εναρμόνιση των απαιτήσεων για τις εγκαταστάσεις ρα- 
διοεξοπλισμού ΟΜΩ35 σε πλοία που υπάγονται στη Δ.Σ. 
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974 και εξέδωσε οδηγίες * για την εγκατά¬ 
σταση του εξοπλισμού, που δίδονται στο παράρτημα. 

2. Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας, στην 77η σύνοδό 
της (28 Μαίου έως 6 Ιουνίου 2003), συμφώνησε με την 
άποψη της Υποεπιτροπής και ενθάρρυνε την χρήση των 
Οδηγιών αυτών στις νέες εγκαταστάσεις ΟΜΩ33. 

3. Οι Κυβερνήσεις μέλη καλούνται να θέσουν το παράρ¬ 
τημα των οδηγιών στην προσοχή όλων των ενδιαφερομέ¬ 
νων, ειδικότερα, πλοιοκτητών, διαχειριστών πλοίων, ναυτι¬ 
λιακών εταιρειών, κατασκευαστών και επιθεωρητών. 

* Όλες οι αναφορές στις δημοσιεύσεις και τα πρότυ¬ 
πα έχουν ρυθμιστεί απο τη γραμματεία. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΩ33 
ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Δ.Σ. 501Α3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Γενικά 

1.1 Εφαρμογή 

1.2 Κανόνες και Κανονισμοί 

1.3 Σχέδια 

1.4 Εγχειρίδια οδηγιών και υπηρεσιακά δημοσιεύματα 

1.5 Εργαλεία και ανταλλακτικά 

1.6 Απαιτήσεις συντήρησης 

1.7 Άδεια σταθμού 

1.8 Αίτηση για την ενεργοποίηση του δορυφορικού 
εξοπλισμού 

1.9 Απενεργοποίηση του δορυφορικού εξοπλισμού 
κατά τη μεταφορά πλοίου σε ξένη σημαία 

1.10 Αρχικές και ετήσιες επιθεωρήσεις, έκδοση, ανα¬ 
νέωση και θεώρηση των πιστοποιητικών ασφάλειας 
Ραδιοεπικοινωνιών. 

2. Λειτουργικές απαιτήσεις 

2.1 Γενικά 

2.2 θαλάσσιες περιοχές (ορισμοί) 

2.3 Απαιτήσεις εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου 
του πρόσθετου εξοπλισμού) για πλοία 501Α3 

3. Βασικός εξοπλισμός - συμπληρωματικές απαιτήσεις 

3.1 Γενικές απαιτήσεις 

3.2 Χρήση του \/ΗΡ για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας 

3.3 Σήμανση του ραδιοεξοπλισμού και σημειώσεις 

3.4 Φωτισμός ανάγκης 

3.5 Συνιστώμενη εγκατάσταση 

3.6 Πλοία με ενσωματωμένο σύστημα γέφυρας (ΙΒ3) 

3.7 Πλοία με ενσωματωμένα συστήματα ραδιοεπι¬ 
κοινωνιών (ΙΒ03) 

4. Ραδιοεξοπλισμός ΘΜΩ33 

4.1 θέση των πομποδεκτών νΗΡ και των μονάδων 
ελέγχου νΗΡ Ω30 

4.2 Συνεχής ακρόαση στο δίαυλο 70 νΗΡ/Ω50 

4.3 θέση των πομποδεκτών ΜΡ/ΗΡ 

4.4 Δέκτες φυλακής για Ψηφιακή επιλογική κλήση 
(Ω30) 

4.5 Φυλακή στα ΜΡ ή ΜΡ/ ΗΡ Ω30 

4.6 Επίγειος δορυφορικός σταθμός πλοίου (3Ε3) 

4.7 Σύνδεση εξωτερικής τερματικής μονάδας δεδομέ¬ 
νων στον υποχρεωτικό για το ΟΜΩ33 επίγειο σταθμό 
ΙΝΜΑΒ5ΑΤ Ο. 

4.8 Πρόσθετες απαιτήσεις για τα επιβατηγό πλοία 

4.9 Δέκτης ΝΑνΤΕΧ και ΕΘΟ(Εηΐιαηοθά Οτουρ ΟβΙΙ) 

4.10 Δορυφορικός Ραδιοφάρος ένδειξης θέσης κινδύ¬ 
νου ελεύθερης πλεύσης (ίΙοβί-ίΓββ ΕΡΙΒΒ) 

4.11 Αναμεταδότες ραντάρ έρευνας και διάσωσης 
(3ΑΒΤ) 

4.12 Φορητοί (αμφίδρομοι) πομποδέκτες νΗΡ 
ΘΜΩ33 

4.13 Φορητοί πομποδέκτες νΗΡ για επικοινωνίες από 
τα φτερά της γέφυρας ναυσιπλοΐας 

4.14 Αεροναυτικός κινητός εξοπλισμός ραδιοεπικοι¬ 
νωνίας έκτακτης ανάγκης 

4.15 Εξοπλισμός παγκόσμιου δορυφορικού συστήμα¬ 
τος ναυσιπλοΐας ΘΝ33 

4.16 Συνδέσεις των αισθητήρων ναυσιπλοΐας 

5. Εγκατάσταση κεραιών 

5.1 Γενικά 

5.2 θέση των κεραιών νΗΡ 




ΦΕΚ 1446 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


19153 


5.3 Θέση και επιλογή των κεραιών ΜΡ/ΗΡ 

5.4 Θέση του συντονιστή κεραίας για τον πομποδέ¬ 
κτη ΜΡ/ΗΡ 

5.5 Κεραίες λήψης 

5.6 Κεραίες δορυφορικών επικοινωνιών 

5.7 Εγκατάσταση ομοαξονικών καλωδίων 

6. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, γείωση και θω- 
ράκιση καλωδίων 

6.1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜΘ) 

6.2 Θωράκιση των καλωδίων 

6.3 Γείωση 

7. Πηγές ενέργειας 

7.1 Κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 

7.2 Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας έκτακτης ανάγκης 

7.3 Πηγή εφεδρικής ενέργειας 

7.4 Χωρητικότητα συσσωρευτών εγκατάστασης ρα¬ 
διοεπικοινωνιών 

7.5 Συσσωρευτές εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνιών 

7.6 Μονάδες αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύ¬ 
ματος (ΙΙΡδε) 

7.7 Αυτόματοι φορτιστές συσσωρευτών 

7.8 Προστασία των κυκλωμάτων σε συστοιχίες συσ¬ 
σωρευτών 

8. Καλωδιώσεις και διευθέτηση καλωδίων 

8.1 Κυκλώματα συσσωρευτών - ασφάλειες και δια¬ 
κόπτες 

9. Εγκατάσταση ραδιοεξοπλισμού ΘΜΘ33 στις κινη¬ 
τές μονάδες υπεράκτιων γεωτρήσεων (ΜΟϋΨ) 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν προκειμένου να 
παρασχεθεί σε Αρχές, πλοιοκτήτες και επιχειρήσεις 
ηλεκτρονικών θαλάσσης μια σαφής ερμηνεία των απαι¬ 
τήσεων για τις ραδιοεγκαταστάσεις του Κεφαλαίου IV 
της Δ.Σ. 3ΘΕΑ5 όπως τροποποιήθηκε και εγκεκριμένων 
ψηφισμάτων του ΙΜΟ. Αναφορές γίνονται επίσης σε 
εγκυκλίους ΙΜΟ, την Σύμβαση 3ΤΘ\Α/ και τους Κανονι¬ 
σμούς Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Ραδι¬ 
οεπικοινωνιών (ΐτυ). 

Τα βασικά στοιχεία του παρόντος εγγράφου πα¬ 
ρέχουν οδηγίες για τις εγκαταστάσεις ΘΜΘ33 στα 
πλοία. Εντούτοις συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες 
χρήσιμες πληροφορίες από άλλους οργανισμούς οι 
οποίοι εμπλέκονται όταν εγκαθίσταται ναυτιλιακός 
ραδιοεξοπλισμός. 

1.1 Εφαρμογή 

Ο ραδιοεξοπλισμός που εγκαθίσταται σε πλοία 
30ΕΑ5 πρέπει να καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις 
του ΙΜΟ και τις συστάσεις της ΙΤΨ και να είναι τύπου 
εγκεκριμένου από την Αρχή. 

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν κατά την εγκατάσταση του 
ραδιοεξοπλισμού ΘΜΘ33 σε πλοία 3ΘΕΑ3. 

Οι κανόνες αυτών των οδηγιών ισχύουν επίσης για 
ραδιοεγκαταστάσεις στις κινητές μονάδες υπεράκτιων 
γεωτρήσεων όπως ορίζονται στον κώδικα ΜΟϋυ(βλέπε 
κεφάλαιο II σχετικά με απαιτήσεις ΘΜΘ33 για τις κι¬ 
νητές μονάδες υπεράκτιων γεωτρήσεων). 

Φορτηγά πλοία λιγότερο από 300 κόρους ολικής χωρη¬ 
τικότητας (ρΐ) και αλιευτικά κατά γενικό κανόνα δεν κα¬ 
λύπτονται από τις απαιτήσεις της Δ.Σ. 5ΘΕΑ5. Εντούτοις, 
εάν τέτοια σκάφη/πλοία πρόκειται να εγκαταστήσουν 
ραδιοεξοπλισμό ΘΜΘ53 σε προαιρετική βάση ή υποχρε¬ 
ωτική βάση σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες, αυτές 
οι οδηγίες πρέπει να ακολουθηθούν όσο είναι δυνατό. 


Αυτές οι οδηγίες απεικονίζουν, σε μεγάλο βαθμό, σα¬ 
φείς απαιτήσεις σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες 
και κανονισμούς (βλέπε υποενότητα 1.2. κατωτέρω). 

Άλλες πρακτικές λύσεις εγκαταστάσεων πέρα από 
αυτές που προκύπτουν από αυτές τις οδηγίες μπορούν, 
εντούτοις, να γίνουν αποδεκτές εφ’ όσον καλύπτονται οι 
διεθνείς απαιτήσεις, όπως καθορίζονται στη Δ.Σ. 3ΘΕΑ5 
κ.λπ., και η εγκατάσταση θεωρείται ισοδύναμη. 

Σημείωση: - Η εταιρεία ναυτιλιακών ηλεκτρονικών που 
εγκαθιστά το ραδιοεξοπλισμό πρέπει να είναι υπεύθυ¬ 
νη για την εξοικείωση των χειριστών στη χρήση του 
εγκατεστημένου ραδιοεξοπλισμού προτού να τεθεί σε 
λειτουργία. 

1.2 Κανόνες και Κανονισμοί 

1.2.1 Αυτές οι οδηγίες προετοιμάσθηκαν σύμφωνα με 
τις ακόλουθες Συμβάσεις, Κανονισμούς, εντολές και 
οδηγίες: 

.1 την Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώ¬ 
πινης ζωής στη θάλασσα, 30ΕΑ3 1974, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε. 

.2 Ψηφίσματα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
- ΙΜΟ (λειτουργικά πρότυπα) και εγκυκλίους ΙΜΟ 

.3 τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤΨ) 

.4 τα Διεθνή πρότυπα - 130 8468.1990 (Ε), προσάρ¬ 
τημα Α και 

.5 την Διεθνή Σύμβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης, πι¬ 
στοποίησης και φυλακών (3ΤΟ\Λ/) όπως τροποποιήθηκε. 

1.3 Σχέδια 

1.3.1 Γενικά 

Τα ειδικά σχέδια (σχέδια της ραδιο-εγκατάστασης) 
πρέπει να προετοιμάζονται πολύ πριν την έναρξη των 
εργασιών για την κατασκευή ή ανακατασκευή των πλοί¬ 
ων ή των υπεράκτιων μονάδων. Τα ανεπαρκή ή ελλειπή 
σχέδια μπορούν να οδηγήσουν σε ελαττώματα κατα 
την επιθεώρηση του ραδιοεξοπλισμού και θα μπορού¬ 
σαν να οδηγήσουν σε δαπανηρές επισκευές αργότερα 
(Ψήφισμα Α.746 (18), τμήμα 8). 

Για την ραδιοεγκατάσταση, πρέπει να προετοιμα¬ 
στούν τα ακόλουθα σχέδια: 

.1 σχέδιο κεραιών 

.2 σχέδιο ταξινόμησης ραδιοεγκατάστασης και 

.3 διάγραμμα καλωδίωσης. 

Για τις νέες κατασκευές τα σχέδια κεραιών, ταξινόμη¬ 
σης ραδιοεγκατάστασης και το διάγραμμα καλωδίωσης 
πρέπει τουλάχιστον να είναι μεγέθους 1:50. 

Εγκεκριμένα σχέδια «ως εγκατεστημένο» διάγραμμα 
καλωδίωσης, ταξινόμησης ραδιοεγκατάστασης, καθώς 
επίσης και σχέδιο κεραιών, πρέπει να υπάρχουν διαθέ¬ 
σιμα στο πλοίο για παρουσίαση κατά τη διάρκεια των 
επιθεωρήσεων, κ.λπ. 

1.3.2 Σχέδια κεραιών 

Τα σχέδια κεραιών πρέπει να παρουσιάζουν όλες τις 
κεραίες, όπως φαίνονται από πρόσθια ή οπίσθια θέση, 
αριστερή ή δεξιά θέση και από πάνω. Αυτό ισχύει για 
τις ακόλουθες κεραίες: 

.1 όλες τις κεραίες εκπομπής συμπεριλαμβανόμενης 
της θέσης του συντονιστή κεραίας «απίαππα ΙυηβΓ» 

.2 όλες τις κεραίες λήψης συμπεριλαμβανομένων των 
κεραιών ΟΝ33 

.3 κεραίες ραντάρ 

.4 κεραίες δορυφορικών επικοινωνιών και 

.5 την θέση των δορυφορικών ραδιοφάρων ελεύθερης 
πλεύσης (ίΙοαΐ-ίΐΌθ ΕΡΙΒΒε). 
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1.3.3 Αλλαγές στη θέση κεραιών 

Όταν γίνονται αλλαγές στη θέση κεραιών, πρέπει να 
συντάσονται τροποποιημένα σχέδια κεραιών. 

1.3.4 Ταξινόμηση ραδιοεγκατάστασης (σχεδιάγραμμα 
του χώρου γέφυρας και ραδιοεπικοινωνιών) 

Αυτά τα σχέδια πρέπει να παρουσιάζουν τη θέση του 
ακόλουθου εξοπλισμού: 

.1 κομβία για την εκπομπή συναγερμού κινδύνου 
«ΟΙδΤΒΕδδ ΑΙ.ΑΒΜ» 

.2 ραδιοεγκατάστασεις Ν/ΗΡ, συμπεριλαμβανομένων 
των οποιωνδήποτε μονάδων ελέγχου. 

.3 ραδιοεγκατάσταση ΜΡ ή ΜΡ/ΗΡ, συμπεριλαμβανο¬ 
μένων των οποιωνδήποτε μονάδων ελέγχου, εκτυπωτές 
τυλετύπου, κ.λπ. 

.4 εξοπλισμό δορυφορικών επικοινωνιών, συμπεριλαμ¬ 
βανομένων των τερματικών, εκτυπωτών, κ.λπ. 

.5 δέκτες φυλακής για Ν/ΗΡ ΟΗ 70, ΜΡ 2187.5 ΚΗζ, και 
ΗΡ διαύλους κινδύνου στους 4, 6, 8,12 και 16 ΜΡΙζ 

.6 δέκτες ΝΑΝ/ΤΕΧ και ΕΘΟ 

.7 αναμεταδότες ραντάρ και ΕΡΙΒΒε (εάν βρίσκονται 
στην γέφυρα ναυσιπλοΐας) 

.8 φορητούς (αμφίδρομους) πομποδέκτες Ν/ΡΙΡ ΘΜϋδδ 
και τους φορτιστές τους 

.9 φωτισμό έκτακτης ανάγκης που τροφοδοτείται 
από την πηγή εφεδρικής ενέργειας για τον φωτισμό 
του υποχρεωτικού ραδιοεξοπλισμού. 

.10 φορτιστή συσσωρευτών (για την πηγή εφεδρικής 
ενέργειας) και 

.11 κιβώτιο ασφαλειών. 

1.3.5 Διάγραμμα καλωδίωσης 

Αυτά τα σχέδια πρέπει να εμφανίζουν τις ακόλουθες 
συνδέσεις κ.λπ.: 

.1 συνδέσεις κεραιών. 

.2 συνδέσεις στο τηλεφωνικό κέντρο (ΡΑΒΧ), συσκευή 
ίαχ, κ.λπ. 

.3 συνδέσεις στην κύρια πηγή ενέργειας, στην πηγή 
ενέργειας έκτακτης ανάγκης, και στην πηγή εφεδρικής 
ενέργειας (συσσωρευτές), και στα συστήματα μεταγω¬ 
γής για όλη την ραδιοεγκατάσταση και τον ραδιοναυ- 
τιλιακό εξοπλισμό. 

.4 ποιες ραδιοσυσκευές (συμπεριλαμβανομένου του 
φωτισμού έκτακτης ανάγκης) συνδέονται με κάθε μο¬ 
νάδα ηλεκτρικής τροφοδότησης/ πηγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

.5 ασφάλειες για όλο το ραδιοεξοπλισμό 

.6 μονάδα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύμα¬ 
τος (υΡδ) με όλες τις συνδέσεις και τις ασφάλειες, 
εάν είναι εγκαταστημένη ως πηγή ενέργειας για τον 
υποχρεωτικό ραδιοεξοπλισμό. (Γενικό διάγραμμα που 
επιδεικνύει πώς λειτουργεί το υΡδ, παρουσιάζοντας 
τις ασφάλειες και τις συνδέσεις μεταστροφής στις 
εναλλακτικές παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, διακόπτη 
παράκαμψης, κ.λ.π.) 

.7 οποιεσδήποτε συνδέσεις (συνδέσεις διεπαφών) με¬ 
ταξύ του δορυφορικού συστήματος πλοήγησης/ ΟΝδδ 
και του ραδιοεξοπλισμού ΘΜϋδδ 

.8 φορτιστές συσσωρευτών για την πηγή εφεδρικής 
ενέργειας 

.9 συνδέσεις στην γυροπυξίδα (εφόσον εφαρμόζεται) 

.10 τύπους καλωδίων που χρησιμοποιούνται στην 
εγκατάσταση και 

.11 συνδέσεις σε Ν/ϋΒ (εφόσον εφαρμόζεται). 


1.4 Εγχειρίδια οδηγιών και υπηρεσιακά δημοσιεύματα 

Τα ακόλουθα εγχειρίδια οδηγιών και υπηρεσιακά δη¬ 
μοσιεύματα πρέπει να είναι διαθέσιμα επί του πλοίου: 

.1 εγχειρίδιο χρήσης (στα αγγλικά) για όλες τις ρα- 
διοσυσκευές και τους φορτιστές συσσωρευτών ραδι- 
οεξοπλισμού 

.2 προδιαγραφές και υπολογισμοί χωρητικότητας συσ¬ 
σωρευτών για τους εγκατεστημένους συσσωρευτές και 

.3 δημοσιεύματα της ΙΤΙΙ (Διεθνής Ένωση Τηλεπικοι¬ 
νωνιών) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών 
Ραδιοεπικοινωνιών. 

1.5 Εργαλεία και ανταλλακτικά 

Σαν ελάχιστη απαίτηση, το πλοίο πρέπει να έχει τα 
ακόλουθα εργαλεία και ανταλλακτικά άμεσα διαθέσιμα 
επί του πλοίου: 

.1 αμοιβές ασφάλειες για όλες τις ραδιοσυσκευές, το 
κύκλωμα συσσωρευτών και κύριες ηλεκτρικές ασφά¬ 
λειες όπου χρησιμοποιούνται ασφάλειες ταχείας τήξης 
(πίθΐίίηρ ίυεθ). 

.2 λαμπτήρες φωτισμού έκτακτης ανάγκης. 

.3 εργαλεία απαραίτητα για απλή συντήρηση. 

.4 ειδικό πυκνόμετρο οξέως εάν το πλοίο είναι εξο¬ 
πλισμένο με συσσωρευτές μολύβδου και 

.5 Πολύμετρο. 

Εάν το πλοίο χρησιμοποιεί τη μέθοδο «συντήρησης 
εν πλώ», πρέπει να είναι εξοπλισμένο με εκτενή εξο¬ 
πλισμό δοκιμών και τα ανταλλακτικά, που επιτρέπουν 
την συντήρηση και τις επισκευές εν πλω όλου του 
υποχρεωτικού ραδιοεξοπλισμού. 

1.6 Απαιτήσεις συντήρησης 

Τα πλοία που εξοπλίζονται με ραδιοεγκατάσταση 
ΘΜϋδδ πρέπει να πληρούν τις συγκεκριμένες απαι¬ 
τήσεις ως προς τις μεθόδους συντήρησης για την ρα- 
διοεγκατάσταση. 

Ανεξάρτητα από τις θαλάσσιες περιοχές, το πλοίο δεν 
πρέπει να αποπλεύσει από το λιμάνι χωρίς να είναι σε 
θέση να εκπέμψει συναγερμό κινδύνου «πλοίου-προς- 
ξηρά» από τουλάχιστον δύο χωριστά και ανεξάρτητα 
συστήματα ραδιοεπικοινωνίας. 

(Κανονισμός ΙΝ//4.1 Δ.Σ. 50ΕΑ5 1974, όπως τροποποι¬ 
ήθηκε) 

Τα πλοία δΟΕΑδ στις θαλάσσιες περιοχές Α1 και Α2 
απαιτείται να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μια από τις 
τρεις συγκεκριμένες μεθόδους συντήρησης, ενώ στις 
περιοχές Α3 και Α4 πρέπει να χρησιμοποιούν συνδυα¬ 
σμό δύο μεθόδων. 

(Κανονισμός ΙΝ//15 Δ.Σ. 50ΕΑ5 1974, όπως τροποποιή¬ 
θηκε, και ψήφισμα ΙΜΟ Α. 702 (17)). 

1.6.1 Συντήρηση ξηράς. 

.1 Η ναυτιλιακή εταιρία/πλοίο μπορεί να έχει μια γρα¬ 
πτή συμφωνία με μια εταιρεία ναυτιλιακών ηλεκτρο¬ 
νικών ή να είναι σε θέση να παρουσιάσει μια γραπτή 
δήλωση/σχέδιο που αποδεικνύει πώς θα πραγματοποι¬ 
είται η «συντήρηση ξηράς». (Ψήφισμα ΙΜΟ Α. 702 (17), 
παράρτημα, στοιχείο 3) 

.2 Ένα Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ραδιοεπικοινωνιών 
που έχει εκδοθεί από μια Αρχή είναι, γενικά, μια ικανο¬ 
ποιητική απόδειξη ότι υπάρχει επαρκής ρύθμιση της συ¬ 
ντήρησης. (Ψήφισμα ΙΜΟ Α. 702 (17) και ΟΟΜ/Οιγο.117) 

1.6.2 Συντήρηση εν πλώ 

Εάν ο πλοιοκτήτης επιλέξει την μέθοδο ηλεκτρονικής 
συντήρησης εν πλώ, πρέπει να είναι παρόν στο πλοίο 
το προσωπικό με τα απαραίτητα προσόντα και την 
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εξουσιοδότηση για τη συντήρηση του ραδιοεξοπλι- 
σμού. Όλα τα απαραίτητα όργανα και τα ανταλλακτικά 
για την επισκευή όλου του ραδιοεξοπλισμού πρέπει επί¬ 
σης να είναι διαθέσιμα όταν το πλοίο είναι εν πλω. 

(Ψήφισμα ΙΜΟ Α. 702 (17)) 

1.6.3 Πρόσθετες συσκευές 

Ο ακόλουθος πρόσθετος εξοπλισμός πρέπει να εγκα- 
ταθίσταται για τις θαλάσσιες περιοχές Α3 και Α4: 

.1 \/ΗΡ με ελεγκτή ψηφιακής επιλογικής κλήσης (ϋ30 
ΟοπΙγοΙΙθγ). 

.2 δορυφορικός επίγειος σταθμός πλοίου εγκεκριμέ¬ 
νου τύπου ή πλήρης σταθμός ραδιοτηλεφωνίας ΜΡ/ΗΡ 
με ψηφιακή επιλογική κλήση και τηλετυπία (βλ. ση¬ 
μείωση). 

(Ψήφισμα ΙΜΟ Α. 702(17)) 

Σημείωση: - Για τα πλοία στις θαλάσσιες περιοχές Α3 
μπορεί να επιλεγεί μεταξύ των πρόσθετων συσκευών 
είτε πλήρης σταθμός ραδιοτηλεφώνου ΜΡ/ΗΡ με ψηφι¬ 
ακή επιλογική κλήση και τηλετυπία, είτε εγκεκριμένος 
δορυφορικός επίγειος σταθμός πλοίου. 

Τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην θαλάσσια 
περιοχή Α4 πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μια ακόμα 
πλήρη εγκατάσταση σταθμού ραδιοτηλεφώνου ΜΡ/ΗΡ 
με ψηφιακή επιλογική κλήση και τηλετυπία. 

Τα πλοία στην θαλάσσια περιοχή Α4, που δραστηριο¬ 
ποιούνται παροδικά σε εκείνη την περιοχή, μπορεί να δια¬ 
θέτουν ως πρόσθετο εξοπλισμό εγκεκριμένο δορυφορικό 
επίγειο σταθμό πλοίου, υπό τον όρο ότι ως κύριος σταθ¬ 
μός χρησιμοποιείται πλήρης σταθμός ραδιοτηλεφώνου 
ΜΡ/ΗΡ με ψηφιακή επιλογική κλήση και τηλετυπία. 

1.7 Αδεια σταθμού ραδιοεπικοινωνιών. 

.1 Πρέπει να εκδίδεται για το πλοίο Αδεια σταθμού 
ραδιοεπικοινωνιών σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ρα¬ 
διοεπικοινωνιών. 

.2 Ο υπόχρεος άδειας (κανονικά ο πλοιοκτήτης) είναι 
υπεύθυνος να υποβάλει αίτηση για έκδοση άδειας σε 
εύθετο χρόνο προτού να πραγματοποιηθεί η εγκατά¬ 
σταση. (ΒΒ Άρθρο 18) 

Σημείωση: 

Το Διακριτικό Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ-ΜΜ3Ι) που καθο¬ 
ρίζεται στην άδεια σταθμού ραδιοεπικοινωνιών πλοίου 
πρέπει να κωδικοποιείται στον εξοπλισμό 080 και, εάν 
εφαρμόζεται, στο δορυφορικό ΕΡΙΒΒ. 

Εάν η εθνική Αρχή δέχεται τον αριθμό σειράς ή το 
Δ.Δ.Σ. για την κωδικοποίηση των ΕΡΙΒΒε, ο σωστός 
σειριακός αριθμός ή Δ.Δ.Σ. πρέπει να κωδικοποιείται 
στο ΕΡΙΒΒ. 

Όλες οι ταυτότητες πρέπει να αλλάζουν όταν μετα- 
φέρεται το πλοίο σε άλλη σημαία, και τα κατάλληλα 
μέτρα πρέπει να λαμβάνονται για να εξασφαλισθεί ότι 
οι βάσεις δεδομένων που τηρούνται στην ξηρά είναι 
ενημερωμένες. 

1.8 Αίτηση για την ενεργοποίηση του δορυφορικού 
εξοπλισμού 

Ο κάτοχος άδειας είναι επίσης αρμόδιος για την εγ¬ 
γραφή και την υπηρεσιακή ενεργοποίηση του δορυφο¬ 
ρικού επίγειου σταθμού πλοίου. 

1.9 Απενεργοποίηση του δορυφορικού εξοπλισμού 
κατά τη μεταφορά πλοίου σε ξένη σημαία 

Όταν μεταφέρεται πλοίο σε ξένη σημαία, ο κάτοχος 
της άδειας πρέπει να ενημερώνει άμεσα την κατάλληλη 
εξουσιοδοτούσα Αρχή σχετικά με την απενεργοποίηση 
του δορυφορικού εξοπλισμού. 


1.10 Αρχικές και ετήσιες επιθεωρήσεις, έκδοση, ανα¬ 
νέωση και θεώρηση του πιστοποιητικού ασφάλειας 
ραδιοεπικοινωνιών. 

Η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων ραδιοεπικοινω¬ 
νιών στα πλοία 3ΌΕΑ3 πρέπει να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν καθορισθεί από 
τον ΙΜΟ στο ψήφισμα Α.948 (23) «Αναθεωρημένες οδη¬ 
γίες επιθεωρήσεων στα πλαίσια του εναρμονισμένου 
συστήματος επιθεώρησης και πιστοποίησης» Β4 (που 
υιοθετήθηκε από τον ΙΜΟ), και την Δ.Σ. 3ΌΕΑ3 1974, 
όπως τροποποιήθηκε (κεφάλαιο I, μέρος Β). 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί το ακόλουθο κείμενο: 

.1 Η επιθεώρηση ραδιοεπικοινωνιών πρέπει πάντα να 
εκτελείται από έναν πλήρως καταρτισμένο επιθεωρητή 
ραδιοεπικοινωνιών που έχει επαρκή γνώση της σχετι¬ 
κής Σύμβασης του ΙΜΟ, ιδιαίτερα της Δ.Σ. 3ΌΕΑ3, των 
σχετικών προτύπων απόδοσης των συσκευών, και των 
κατάλληλων Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών της ΙΤΨ. Η 
επιθεώρηση ραδιοεπικοινωνιών πρέπει να πραγματο¬ 
ποιείται χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό 
δοκιμών ικανό για όλες τις σχετικές μετρήσεις που 
απαιτούνται από αυτές τις οδηγίες. 

.2 Θεωρείται ως πολύ σημαντικό ότι ο υπεύθυνος 
χειριστής ραδιοεπικοινωνιών (κάτοχος πιστοποιητικού 
ΘΟΘ ή ΒΟΟ) καθοδηγείται κατάλληλα και εκπαιδεύεται 
στην χρήση του ραδιοεξοπλισμού 0Μ033. 

.3 Η Διεθνής Σύμβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης, 
πιστοποίησης και φυλακών, για τους ναυτικούς (3ΤΟ\Α/), 
του 1978, όπως τροποποιήθηκε το 1995, προβλέπει ότι 
ο χειριστής ραδιοεπικοινωνιών που εκτελεί καθήκοντα 
φυλακής πρέπει: 

.1 Να εξασφαλίζει ότι τηρείται ακρόαση στις συχνό¬ 
τητες που καθορίζονται στους Κανονισμούς Ραδιοεπι¬ 
κοινωνιών και στη Δ.Σ. 30Ι-Α3 και 

.2 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ελέγχει 
τακτικά τη λειτουργία του ραδιοεξοπλισμού και των 
πηγών ενέργειάς του και αναφέρει στον Πλοίαρχο οποι¬ 
αδήποτε βλάβη αυτού του εξοπλισμού. 

.4 Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού ρα¬ 
διοεπικοινωνιών και το πιστοποιητικό(ά) του(ων) χειριστού 
χειριστών πρέπει να ελέγχονται κατά την επιθεώρηση. 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

2.1 Γενικά 

.1 Οι λειτουργικές απαιτήσεις του ΘΜ033 αναφέρο- 
νται με κάθε λεπτομέρεια στον κανονισμό 4 του κεφά- 
λαιου IV της Δ.Σ. 301Α3. 

Είναι μεγάλης σπουδαιότητας για την ασφάλεια να 
ικανοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες απαιτήσεις. 

Η σημαντικότερη απαίτηση είναι ότι “κάθε πλοίο, 
εν πλώ, πρέπει να είναι ικανό να εκπέμπει συναγερμό 
κινδύνου «πλοίου-προς-ξηρά» με δύο τουλάχιστο ξε¬ 
χωριστά και ανεξάρτητα μέσα, κάθε ένα απο τα οποία 
χρησιμοποιεί μια διαφορετική υπηρεσία ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών”. Πρέπει να είναι δυνατό να ενεργοποιούνται 
αυτοί οι συναγερμοί από τη θέση από την οποία το 
πλοίο πλοηγείται συνήθως. 

.2 Υπό ορισμένες προϋποθέσεις το δορυφορικό ΕΡΙΒΒ 
ελεύθερης πλεύσης μπορεί να χρησιμοποιείται για την 
κάλυψη αυτής της απαίτησης εάν εγκαταθίσταται κο¬ 
ντά στη γέφυρα ναυσιπλοΐας ή εάν είναι δυνατή η 
ενεργοποίησή του με τηλεχειρισμό από τη γέφυρα. 

.3 Εκτός από τις προαναφερθείσες απαιτήσεις, πρέ¬ 
πει να είναι δυνατό να ενεργοποιούνται οι συναγερμοί 
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κινδύνου ϋ30 από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας μέσω νΗΡ, 
και επίσης μέσω ΜΡ ή ΗΡ, υπό τον όρο ότι ο εξοπλι¬ 
σμός ΜΡ ή ΗΡ είναι υποχρεωτικός στην περιοχή που 
δραστηριοποιείται το πλοίο. 

(Κανονισμοί ΐν/8 και 9 Δ.Σ. 301-Α3 1974, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε) 

.4 Όλα τα πλοία πρέπει να τηρούν συνεχή ακρόαση 
στο δίαυλο 70/νΗΡ μέσω ενός δέκτη 030. 

.5 Τα πλοία για τα οποία απαιτείται ΜΡ πρέπει επιπλέ¬ 
ον να τηρούν συνεχή ακρόαση στη συχνότητα ΜΡ/03Θ 
2187.5 ΚΗζ και στους διαύλους κινδύνου και ασφάλειας 
ΗΡ/ϋ3Θ αν απαιτείται να έχουν εγκαταστημένο ραδιο- 
εξοπλισμό ΗΡ.(βλ. επίσης υποενότητα 4.2.4 και 4.2.5). 

.6 Με το ψήφισμα Μ5Θ.131(75) ο Οργανισμός απεφάσισε 
να ζητήσει απο όλα τα πλοία να τηρούν, όταν είναι πρα¬ 
κτικό, συνεχή φυλακή ακρόασης στον δίαυλο 16/Ν/ΗΡ μέχρι 
εκείνη την ώρα που θα αποφασίσει η Επιτροπή Ναυτικής 
Ασφάλειας του ΙΜΟ να σταματήσει αυτή η απαίτηση, λαμ- 
βάνοντας υπ όψη ότι θα επανεκτιμηθεί το θέμα αυτό απο 
τον Οργανισμό όχι αργότερα απο το 2005. Η Επιτροπή 
Ναυτικής Ασφάλειας, στην 78η σύνοδο της (Μάιος 2004) 
συμφώνησε ότι η φυλακή ακρόασης στο δίαυλο 16/λ/ΗΡ 
απο τα πλοία 301Α5, όταν ταξιδεύουν στη θάλασσα, θα 
πρέπει να τηρείται στο άμεσο μέλλον για να παρέχεται: 

.1 Δίαυλος ειδοποίησης κινδύνου και επικοινωνιών για 
τα πλοία που δεν υπάγονται στη Δ.Σ. 50Ι-Α5, και 
.2 Επικοινωνίες γέφυρας-πρός-γέφυρα για τα 
πλοία 501Α3. 


.7 Φυλακή θα πρέπει να τηρείται επίσης με δέκτη ΝΑΝ/ΤΕΧ 
και/ή Δέκτη ΕΘΘ. ΡΙ φυλακή θα πρέπει να τηρείται στη 
θέση απο την οποία συνήθως κυβερνάται το πλοίο. 

(Κανονισμοί Ι\//8, 9 και 12 Δ.Σ. 301Α3 1974, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε) 

2.2 Θαλάσσιες Περιοχές (ορισμοί) 

.1 Θαλάσσια περιοχή Α1 σημαίνει μια περιοχή μέσα 
στην ραδιοτηλεφωνική κάλυψη ενός τουλάχιστον πα¬ 
ράκτιου σταθμού \/ΗΕ στην οποία παρέχεται συνεχής 
συναγερμός Θ5Θ όπως αυτή μπορεί να καθορισθεί από 
μια συμβαλλόμενη κυβέρνηση. 

.2 Θαλάσσια περιοχή Α2 σημαίνει μια περιοχή, απο¬ 
κλεισμένης της θαλάσσιας περιοχής Α1, μέσα στην ρα- 
διοτηλεφωνική κάλυψη ενός τουλάχιστον παρακτίου 
σταθμού ΜΡ στην οποία παρέχεται συνεχής συναγερ¬ 
μός 03Θ, όπως αυτή μπορεί να καθοριστεί από μια 
συμβαλλόμενη κυβέρνηση. 

.3 Θαλάσσια περιοχή Α3 σημαίνει μια περιοχή, 
αποκλεισμένων των θαλάσσιων περιοχών Α1 και Α2, 
μέσα στην κάλυψη ενός γεωστατικού δορυφόρου του 
ΙηηηαΓεαΙ, στην οποία είναι διαθέσιμος συνεχής συνα¬ 
γερμός κινδύνου(76 °Β και 76 °Ν). 

.4 Θαλάσσια περιοχή Α4 σημαίνει μια περιοχή έξω 
από τις θαλάσσιες περιοχές Α1, Α2 και Α3. 

2.3 Απαιτήσεις εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου 
του πρόσθετου εξοπλισμού) για πλοία 501-Α5 

Απαιτήσεις εξοπλισμού ΘΜΘ53 σε ισχύ για όλα τα 
επιβατηγό πλοία διεθνών πλόων καθώς επίσης και φορ¬ 
τηγά διεθνών πλόων πάνω απο 300 ΘΤ: 

(Κεφάλαιο Ι\/Δ. Σ. 501Α3 1974, όπως τροποποιήθηκε, 
και ψήφισμα ΙΜΟ Α. 702 (17)) 


Εξοπλισμός 

Α1 

Α2 

Α3 

Λύση με 
Ιηπΐ3Γ33ί 

Α3 

Λύση με 
ΗΡ 

Α4 

Π/Δ νΗΡ με Θ3Θ 

X 

X 

X 

X 

X 

Δέκτης φυλακής Θ3Θ στο δίαυλο 70 

X 

X 

X 

X 

X 

Τηλεφωνία ΜΡ με ΜΡ Θ3Θ 


X 

X 



Δέκτης φυλακής Θ3Θ ΜΡ 2187,5 ΚΗζ 


X 

X 



ΕΣΠ Ιππΐ3Γ33ί με δέκτη ΕΘΘ 



X 



Π/Δ Τηλεφωνίας ΜΡ/ΗΡ με Θ3Θ και ΝΒΘΡ 




X 

X 

Δέκτης φυλακής ϋ3Θ ΜΡ/ΗΡ 




X 

X 

Πρόσθετος Π/Δ νΗΡ με ϋ3Θ 



X 

X 

X 

Πρόσθετος ΕΣΠ Ιηπΐ3Γ53ί 



X 

X 


Πρόσθετος Π/Δ Τηλεφωνίας ΜΡ/ΗΡ με ϋ3Θ και ΝΒϋΡ 





X 

Δέκτης ΝΑνΤΕΧ 518 Ι<Ηζ 

X 

X 

X 

X 

X 

Δέκτης ΕΘΘ 

X 1 

X 1 


X 

X 

Δορυφορικό ΕΡΙΒΒ ελεύθερης πλεύσης 

X 

X 

X 

X 

X 4 

Αναμεταδότης Ρ303Γ (5ΑΒΤ) 

X 2 

X 2 

X 2 

X 2 

X 2 

Φορητοί Π/Δ νΗΡ ΘΜ035 

X 3 

X 3 

X 3 

X 3 

X 3 

Για Ε/Γ πλοία εφαρμόζονται επίσης τα ακόλουθα απο την 01.07.97 

“Πίνακας κινδύνου” (501Α5 Καν. ΐν/6.4 και 6.6) 

X 

X 

X 

X 

X 

Αυτόματη ενημέρωση θέσης πλοίου σε όλες τις σχετικές 
συσκευές ραδιοεξοπλισμού (Καν. ΐν/6.5). Αυτό εφαρμόζεται 
επίσης στα Φ/Γ πλοία απο την 01.07.02 (Κεφ. IV, νέος Καν. 18) 

X 

X 

X 

X 

X 

Αμφίδρομος Π/Δ ραδιοεπικοινωνιών περιοχής ναυαγίου απο 
την γέφυρα ναυσιπλοΐας στις συχν. 121, 5 και 123, 1 ΜΗζ. 
(30Ι.Α5 Καν. ΐν/7.5) 

X 

X 

X 

X 

X 

(1) Εκτός περιοχής κάλυψης ΝΑνΤΕΧ. 

(2) Φ/Γ πλοία μεταξύ 300 και 500 ς|1:1 εοΐ. Φ/Γ πλοία άνω των 500 ρί. και Ε/Γ πλοία: 2 εοΐε. 

οι φ/Γ πλοία μεταξύ 300 και 500 ρί: 2 εοΐδ. Φ/Γ πλοία άνω των 500 ρί. και Ε/Γ πλοία: 3 εβίε. 

(4) Ιηπΐ3Γ33ί Ε-ΕΡΙΡΒ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην θαλ. περιοχή Α4. 
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3. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

3.1 Γενικές απαιτήσεις 

Κάθε εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών θα: 

.1 είναι τοποθετημένη έτσι ώστε καμιά μηχανική, ηλε¬ 
κτρική ή άλλης προέλευσης επιβλαβής παρεμβολή, να 
μην επηρεάζει τη σωστή της χρήση. 

.2 Είναι τοποθετημένη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και η αποφυγή επι¬ 
βλαβούς αλληλοεπίδρασης με άλλο εξοπλισμό και 
συστήματα, 

.3 είναι τοποθετημένη σε τέτοιο σημείο ώστε να εξα¬ 
σφαλίζεται ο μέγιστος δυνατός βαθμός ασφάλειας και 
επιχειρησιακής διαθεσιμότητας, με προειδοποιητική 
σημείωση όταν χρειάζεται. 

.4 προστατεύεται από επιβλαβείς επιπτώσεις νερού, 
ακραίες τιμές θερμοκρασίας και άλλες ενάντιες περι¬ 
βαλλοντικές καταστάσεις. 

.5 διαθέτει μόνιμα εγκαταστημένο ηλεκτρικό φωτι¬ 
σμό, ασφαλούς λειτουργίας, ανεξάρτητο από αυτόν 
της κύριας και βοηθητικής πηγής ηλεκτρικής ενέργει¬ 
ας, για τον επαρκή φωτισμό των ρυθμιστικών κομβίων 
χειρισμού της ραδιοεγκατάστασης. και 

.6 σημαίνεται ευκρινώς με το Διεθνές Διακριτικό 
κλήσης (ΔΔΣ), τον διακριτικό αριθμό του σταθμού του 
πλοίου (ΔΣΠ-ΜΜ8Ι) και άλλους κωδικούς, που προβλέ- 
πονται και, 

.7 είναι τοποθετημένη έτσι ώστε καμία μαγνητική 
πυξίδα να μην βρίσκεται μέσα στη καθορισμένη ασφαλή 
απόσταση από τις συσκευές. 

(Κανονισμός ΐν/6.2 Δ.Σ. 30Ι_Α3 1974, όπως τροποποι¬ 
ήθηκε) 

3.2 Χρήση του \/ΗΡ για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας 

Ο έλεγχος του πομποδέκτου νΗΡ που χρησιμοποι¬ 
είται για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας θα είναι δια¬ 
θέσιμος στη θέση απο την οποία κυβερνάται το πλοίο 
(στο εμπρόσθιο τμήμα της γέφυρας ναυσιπλοΐας)και, 
όπου είναι αναγκαίο, από τις πτέρυγες της γέφυρας 
ναυσιπλοΐας. 

Φορητός εξοπλισμός Ν/ΗΡ μπορεί να χρησιμοποιείται 
για την εκπλήρωση της απαίτησης αυτής από τις πτέ¬ 
ρυγες της γέφυρας ναυσιπλοΐας. 

(Κανονισμός ΙΝ//6.3 Δ.Σ. 301Α3 1974, όπως τροποποι¬ 
ήθηκε) 

3.3 Σήμανση του ραδιοεξοπλισμού και σημειώσεις. 

.1 Όλες οι ραδιοσυσκευές πρέπει να είναι σημασμένες 
κατάλληλα με τον καθορισμένο τύπο τους. Η σήμαν¬ 
ση πρέπει να είναι ορατή όταν έχει εγκατασταθεί η 
συσκευή. 

.2 Η ραδιοεγκατάσταση πρέπει να είναι σημασμέ- 
νη κατάλληλα με το Δ.Δ.Σ. του πλοίου, το Δ.Σ.Π. του 
πλοίου και τους άλλους κωδικούς που ισχύουν για τη 
χρήση του ραδιοεξοπλισμού. 

.3 Οι λειτουργικές διαδικασίες Ψηφιακής επιλογικής κλή¬ 
σης (ΩρΙαΙ εθίθσΐίνβ σαΙΙίπρ-ϋβΟ) πρέπει να είναι αναρτημέ- 
νες κοντά στον εξοπλισμό 030 στη γέφυρα ναυσιπλοΐας. 
Οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι αναρτη- 
μένες κοντά στο σχετικό εξοπλισμό στη γέφυρα. 

.4 Η “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΠΛΟΙΩΝ ΘΜϋ33 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” και η διαδικασία “ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ”, αμφότερες καταρτισμένες 
από τον ΙΜΟ, πρέπει να είναι αναρτημένες στη γέφυρα 
ναυσιπλοΐας. 


3.4 Φωτισμός ανάγκης 

.1 Όλος ο υποχρεωτικός ραδιοεξοπλισμός πρέπει να 
έχει αξιόπιστο φωτισμό έκτακτης ανάγκης από μια 
πηγή εφεδρικής ενέργειας, η οποία κανονικά είναι οι 
συσσωρευτές εφεδρικής τροφοδότησης της ραδιοε- 
γκατάστασης. Αυτός ο φωτισμός πρέπει να παρέχει 
επαρκή φωτισμό για τον έλεγχο και την ασφαλή λει¬ 
τουργία του ραδιοεξοπλισμού και του γραφείου εργα¬ 
σίας για ανάγνωση και γράψιμο. 

.2 Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πρέπει να υπάρχουν 
μέσα για την εξασθένιση οποιοσδήποτε πηγής φωτισμού 
επι του ραδιοεξοπλισμού η οποία μπορεί να παρενοχλεί 
την ναυσιπλοΐα π.χ. με ρυθμιζόμενης έντασης φωτισμό ή 
με χρήση κουρτίνας κ.λπ. κατά τις νυκτερινές ώρες. 

.3 Για τους πομποδέκτες \/ΗΡ που βρίσκονται στο 
πρόσθιο τμήμα της γέφυρας, πρέπει να χρησιμοποιείται 
ένα καλυμμένο φως που θα επικεντρώνεται σε κάθε 
μεμωνομένο τμήμα του εξοπλισμού. Κλιμακούμενος 
Φωτισμός (τροφοδοτούμενος από την πηγή εφεδρικής 
ενέργειας) μπορεί να γίνει αποδεκτός υπό τον όρο ότι 
είναι ικανοποιητικός για την λειτουργία των κομβίων 
ελέγχου και κλήσης τόσο των πομποδεκτών Ν/ΗΡ όσο 
και των κωδικοποιητών ϋ30. 

.4 Φωτισμός οροφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τον εξοπλισμό που βρίσκεται σε έναν χωριστό χώρο 
λειτουργίας του σταθμού, υπό τον όρο ότι δεν παρε¬ 
νοχλεί τον ναυτίλο φυλακής. 

(Ψήφισμα ΙΜΟ Α. 694 (17), παράρτημα, παράγραφος 
3.3.) 

.5 Ο φωτισμός έκτακτης ανάγκης πρέπει να έχει το 
δικό του κύκλωμα ασφαλειών και ασφάλειες για κάθε 
κύκλωμά του. Αυτές οι ασφάλειες πρέπει να συνδέονται 
πριν απο τις κύριες ασφάλειες για να προλαμβάνεται 
η διακοπή του φωτισμού έκτακτης ανάγκης απο την 
ενεργοποίηση (κάψιμο) των κυρίων ασφαλειών. 

.6 Οι διακόπτες του φωτισμού έκτακτης ανάγκης πρέ¬ 
πει να είναι κατάλληλα σημασμένοι. 

3.5 Συνιστώμενη εγκατάσταση 

Προκειμένου να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις και 
συστάσεις σχετικά με τη θέση όλων των μονάδων που 
περιλαμβάνονται σε μια ραδιοεγκατάσταση ΘΜΩ33, 
συνιστάται να καθιερώνεται είτε ένας “χώρος εργα¬ 
σίας σταθμού ραδιοεπικοινωνιών” σε συνάφεια με την 
γέφυρα ναυσιπλοΐας, είτε ένα χωριστό “γραφείο ρα¬ 
διοεπικοινωνιών” έξω από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας με 
τηλεχειρισμούς στη γέφυρα. Υπογραμμίζεται εντούτοις, 
ότι οι προτάσεις των υποενοτήτων 3.5 - 3.7 κατωτέρω 
πρέπει να θεωρούνται ως οδηγίες μόνο. Αλλες λύσεις 
και συνδυασμοί είναι εξίσου αποδεκτοί εφ’ όσον ικανο¬ 
ποιούνται οι γενικές απαιτήσεις και οι συστάσεις που 
περιγράφονται. 

(Κεφάλαιο IV Δ.Σ. 30ΓΑ3 1974, όπως τροποποιήθηκε, 
ΟΟΜ/Οίι-ο.105 και 130 8468:1990 (Ε)) 

3.5.1 Σταθμός εργασίας Ραδιοεπικοινωνιών 

.1 Ο σταθμός εργασίας πρέπει να βρίσκεται στο πίσω 
μέρος της γέφυρας ναυσιπλοΐας έτσι ώστε ο ναυτίλος 
να έχει πλήρη άποψη της ναυσιπλοΐας όταν χειρίζεται 
τον ραδιοεξοπλισμό. 

Εάν ο σταθμός εργασίας και το υπόλοιπο της γέφυρας 
ναυσιπλοΐας χωρίζονται από διάφραγμα, αυτό θα πρέπει 
να αποτελείται από γυαλί ή να εγκατασταθούν παράθυρα. 
Δεν πρέπει να υπάρχει καμία πόρτα με κλειδαριά μεταξύ 
του σταθμού εργασίας και της γέφυρας ναυσιπλοΐας. 
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.2 Όταν ο σταθμός εργασίας χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια της νύχτας, πρέπει να υπάρχει μια κουρτίνα προ- 
κειμένου να αποφεύγεται το θάμπωμα από τον φωτισμό. 

.3 Όλος ο υποχρεωτικός ραδιοεξοπλισμός (εκτός από 
το υποχρεωτικό Ν/ΗΡ, δείτε την υποενότητα 4.1.1.) πρέπει 
να βρίσκεται στο σταθμό εργασίας ραδιοεπικοινωνιών. 
Οι δέκτες φυλακής μπορούν εναλλακτικά να βρίσκονται 
κάπου αλλού στη γέφυρα ναυσιπλοΐας. 

Σημείωση: - Είναι ουσιαστικό ότι ικανοποιητική φυλα¬ 
κή (σαφή ευδιάκριτα ακουστικά σήματα/οπτικοί συνα¬ 
γερμοί) μπορεί να τηρηθεί απο την θέση από την οποία 
το πλοίο κανονικά πλοηγείται. Εάν δεν είναι δυνατό να 
τηρηθεί ικανοποιητική φυλακή, ενδείκτες συναγερμών 
ΜΡ ή ΜΡ/ ΗΡ και εξοπλισμού Ιηπΐ3Γ33ΐ, συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του εκτυπωτή ΕΟΟ, πρέπει να τοποθετηθούν 
έξω από τον σταθμό εργασίας. 

(Ψηφίσματα ΙΜΟ Α.664(16) Α.807 (19), παράρτημα, 
στοιχείο 3.2 σχετικά με ΕΟΟ, και Α.610 (15), Α. 806 (19) 
Παράρτημα Δ στοιχείο 8 σχετικά με ΜΡ και ΜΡ/ΗΡ ϋδΟ 
καθώς και Κανονισμός ΐν/12 Δ.Σ. 501Α51974, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε, σχετικά με τις απαιτήσεις φυλακών) 

.4 Οι ενισχυτές ισχύος ΒΡ των ΜΡ/ΗΡ πρέπει να το¬ 
ποθετούνται σε ένα χωριστό δωμάτιο θωρακισμένο 
κατά της ακτινοβολίας. Οι συντονιστές κεραιών πρέπει, 
κατά γενικό κανόνα, να τοποθετούνται υπαίθρια κάτω 
από την κεραία. 

3.5.2 Γραφείο ραδιοεπικοινωνιών 

.1 Το γραφείο ραδιοεπικοινωνιών μπορεί να τοποθε¬ 
τείται όπου απαιτείται από τη ναυτιλιακή εταιρία, π.χ. 
σε σύνδεση με το γραφείο του Πλοιάρχου. Πρέπει να 
είναι δυνατό να εκτελείται από το γραφείο ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών η δημόσια ανταπόκριση και οι γενικές ραδιοε¬ 
πικοινωνίες μέσω ΜΡ ή ΗΡ ή/και μέσω του δορυφόρου, 
εάν τέτοιες κλήσεις δεν μπορούν να γίνουν από άλλη 
κατάλληλη θέση στο πλοίο. 

.2 Όλος ο εξοπλισμός για τη γραπτή ανταπόκριση, 
καθώς επίσης και οι τηλεφωνικές υπηρεσίες μέσω ΜΡ/ 
ΗΡ και ΙηΐΊΠ3Γ83ΐ, πρέπει να ευρίσκεται στο γραφείο 
ραδιοεπικοινωνιών. 

.3 Οι μονάδες τηλεχειρισμού λειτουργίας του υπο¬ 
χρεωτικού ραδιοεξοπλισμού πρέπει να ευρίσκονται σε 
κεντρική θέση στη γέφυρα ναυσιπλοΐας, προκειμένου 
να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την εκπομπή συ¬ 
ναγερμών κινδύνου από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας. 

Σημείωση: - Προσοχή πρέπει επίσης να δίδεται στις 
απαιτήσεις για τις επικοινωνίες ασφάλειας ναυσιπλοΐας 
και επακόλουθες επικοινωνίες κινδύνου μέσω ΜΡ ή ΗΡ. 
Όταν περιλαμβάνεται ΜΡ/ ΗΡ 050 στον υποχρεωτικό 
βασικό ή πρόσθετο ραδιοεξοπλισμό, πρέπει να είναι 
δυνατό να εκτελούνται οι επικοινωνίες κινδύνου και 
ασφάλειας από τη θέση πλοήγησης, και ο κωδικοποι- 
ητής ΜΡ/ΗΡ 030 πρέπει να εγκαταθίσταται σε αυτήν 
την θέση. 

(Ψηφίσματα ΙΜΟ Α.804(19) και Α. 806 (19), όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν) 

.4 Οι δέκτες φυλακής και οι δέκτες ΝΑ\/ΤΕΧ/ΕΘΟ 
πρέπει να εγκαθίστανται στη γέφυρα ναυσιπλοΐας. 

.5 Οι πομποδέκτες Ν/ΗΡ με 030 που χρησιμοποιούνται 
για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας πρέπει να εγκαθίστανται 
στο πρόσθιο μέρος της γέφυρας ναυσιπλοΐας. 

3.6 Πλοία με ενσωματωμένο σύστημα γέφυρας (ΙΒ3) 

.1 Πλοία που κατασκευάζονται για να ικανοποιήσουν 
τις απαιτήσεις ΙΒ3 για γέφυρα πλοήγησης με ένα 


άτομο πρέπει να έχουν τους πίνακες λειτουργίας του 
υποχρεωτικού εξοπλισμού ΘΜΘ33 εγκαταστημένους 
όσον το δυνατό πλησιέστερα στη θέση από την οποία 
κυβερνάται το πλοίο. 

.2 Ο εξοπλισμός μεταφοράς των ραδιοτηλεφωνιών κλή¬ 
σεων μέσω (\/ΗΡ, ΜΡ ή ΜΡ/ΗΡ) ή του συστήματος δορυφο¬ 
ρικής επικοινωνίας σε άλλες θέσεις του πλοίου πρέπει να 
εγκαθίσταται κοντά στον λοιπό εξοπλισμό ΘΜϋ35 πλησίον 
της θέσης από την οποία κυβερνάται το πλοίο. 

.3 Επίσης πρέπει να είναι δυνατός ο χειρισμός των 
εντύπων επικοινωνιών (επικοινωνίες δεδομένων μέσω 
επίγειων ή/και δορυφορικών μέσων) από άλλες θέσεις 
του πλοίου. 

3.7 Πλοία με ενσωματωμένα συστήματα ραδιοεπι¬ 
κοινωνιών (ΙΒΘ3) 

.1 Το ΙΒΘ5 είναι ένα σύστημα στο οποίο ο μεμονωμέ¬ 
νος εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινω¬ 
νιών χρησιμοποιούνται ως αισθητήρες, π.χ. χωρίς να 
χρειάζονται ιδιαίτερες μονάδες ελέγχου, που παρέχει 
δυνατότητα εκπομπής και λήψης μηνυμάτων από τη 
θέση του χειριστή, αποκαλούμενη «σταθμός εργασίας». 
Τέτοιοι σταθμοί εργασίας καλούνται “σταθμοί εργα¬ 
σίας ΌΜ033” εάν περιλαμβάνουν τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση όλου του ραδιοεξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων ραδιοεπικοινωνιών που υπάρχουν σε 
ένα πλοίο για το ΘΜϋ33 ο οποίος είναι επίσης κα¬ 
τάλληλος για γενικές ραδιοεπικοινωνίες. Ο σταθμός 
εργασίας ΙΒΘ5 πρέπει να εγκαταθίσταται σε κονσόλα 
που βρίσκεται σε κεντρική θέση στη γέφυρα ναυσιπλο- 
ΐας.Οι συσκευές εκπομπής και λήψης είναι δυνατόν να 
εγκαθίστανται εκτός της γέφυρας ναυσιπλοΐας. 

.2 Το ΙΒΘ3 πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο 
σταθμούς εργασίας 0Μ033, κάθε ένας απο τους οποί¬ 
ους θα συνδέεται με κάθε αισθητήρα ραδιοεπικοινωνι¬ 
ών 0Μ033 μέσω δικτύου ή συστήματος σύνδεσης. Του¬ 
λάχιστον δύο εκτυπωτές πρέπει να εγκαταθίστανται. 
Όλες οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο IV 
της Δ.Σ. 301Α3 1974, όπως τροποποιήθηκε, πρέπει να 
ικανοποιούνται. 

(Ψήφισμα ΙΜΟ Α.811 (19)) 

4. ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ <3Μϋ53 

4.1 Θέση των πομποδεκτών νΗΡ και των μονάδων ελέγ¬ 
χου ψηφιακής επιλογικής κλήσης νΗΡ (νΗΡ ϋ3Θ) 

.1 Το νΗΡ με ϋ3Θ που είναι μέρος του υποχρεωτικού 
εξοπλισμού επικοινωνιών νΗΡ για την ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας πρέπει να εγκαθίσταται στη θέση από την 
οποία κυβερνάται το πλοίο. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί 
να συνδέεται με περισσότερες μονάδες τηλεχειρισμού, 
π.χ. στα φτερά της γέφυρας ναυσιπλοΐας, υπό τον όρο 
ότι ο εξοπλισμός νΗΡ της γέφυρας ναυσιπλοΐας έχει 
την προτεραιότητα. Εάν επιλέγεται τέτοιος “συνδυα¬ 
σμένος” εξοπλισμός, πρέπει να είναι δυνατή η εκπομπή 
συναγερμού κινδύνου με 03Θ από την θέση απο την 
οποία κυβερνάται το πλοίο. 

.2 Εάν το πλοίο είναι εξοπλισμένο με πρόσθετο πο¬ 
μποδέκτη νΗΡ (χωρίς ϋ3Θ) με διαύλους που απαιτού¬ 
νται για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εγκατεστημένο 
στην θέση από την οποία κυβερνάται το πλοίο, μπορεί 
να γίνει αποδεκτή η εγκατάσταση του υποχρεωτικού 
εξοπλισμού νΗΡ/ϋ3Θ σε μια άλλη κεντρική θέση στη 
γέφυρα ναυσιπλοΐας (στη θέση πλοήγησης). 

(Κανονισμοί ΐν/4.1.5, 4.1.9 και 6.3 Δ.Σ. 50Ι-Α3 1974, όπως 
τροποποιήθηκε) 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


19159 


Σημείωση: - Όσον αφορά τη θέση εξοπλισμού και 
τους συναγερμούς κινδύνου, οι ίδιες απαιτήσεις ισχύ¬ 
ουν επίσης για τον πρόσθετο εξοπλισμό Ν/ΗΡ ΩδΟ για 
τα πλοία στις θαλάσσιες περιοχές Α3 και Α4. 

Ο πρόσθετος πομποδέκτης \/ΗΡ μπορεί, εντούτοις, να 
εγκαθίσταται στη “θέση ναυσιπλοΐας” αντί της θέσης 
απο την οποία κυβερνάται το πλοίο. 

(Ψήφισμα ΙΜΟ Α. 702 (17), παράρτημα, στοιχείο 2.1.) 

Προκειμένου να γίνονται οι μετρήσεις ισχύος εξόδου, 
πρέπει να παρέχεται εύκολη πρόσβαση στην έξοδο 
κεραίας κάθε συσκευής. 

(Κανονισμός ΙΝ//15.2 Δ.Σ. 301_Α31974, όπως τροποποι¬ 
ήθηκε, και ψήφισμα ΙΜΟ Α.948 (23)) 

4.2 Συνεχής φυλακή στο δίαυλο 70 Ν/ΗΕ/ϋδΘ 

Η συνεχής φυλακή στον δίαυλο 70 Ν/ΗΕ/ϋδΘ μπορεί 
να καλύπτεται από: 

.1 Ένα ξεχωριστό δέκτη φυλακής \/ΗΡ στον δίαυλο 
70. Η ακρόαση με το δέκτη αυτό δεν πρέπει να διακό¬ 
πτεται όταν χρησιμοποιούνται οι άλλες συσκευές του 
ραδιοεξοπλισμού, ή 

.2 Ένα αποκλειστικό δέκτη φυλακής σε συνδυασμό με 
τον πομποδέκτη \/ΗΡ. Πρέπει να είναι εγκατεστημένος 
έτσι ώστε να διατηρεί φυλακή ακόμα και όταν χρησι¬ 
μοποιείται ο εξοπλισμός Ν/ΗΡ για ραδιοτηλεφωνία, ή 

.3 \/ΗΡ με ϋδΟ μόνιμα κλειδωμένο στο δίαυλο 70 
για την λήψη και εκπομπή κλήσεων ϋδΟ μόνο. Για την 
διαχείριση άλλης ανταπόκρισης σε άλλους διαύλους, 
πρέπει να εγκαθίσταται ένας πρόσθετος πομποδέκτης 
\/ΗΡ, ο οποίος είναι δυνατό να μην περιλαμβάνει λει¬ 
τουργία 030. 

(Ψηφίσματα ΙΜΟ Α. 694 (17) από Α.803 (19), όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν, και ΟΟΜ/Οιγο.105) 

4.3 Θέση των πομποδεκτών ΜΡ/ΗΡ 

.1 Ανεξάρτητα εάν ο εξοπλισμός είναι κύριος ή πρό¬ 
σθετος, πρέπει να είναι δυνατό να ενεργοποιείται ο 
συναγερμός κινδύνου από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας. Εάν 
ο εξοπλισμός δύναται να τηλεχειρίζεται από άλλες θέ¬ 
σεις στο πλοίο, προτεραιότητα πρέπει να δίδεται στη 
μονάδα που ευρίσκεται στη γέφυρα ναυσιπλοΐας. 

.2 Όσον αφορά την εγκατάσταση ΜΡ, η απαίτηση για 
τους συναγερμούς κινδύνου Θ3Θ στους 2187.5 Ι<Ηζ μπορεί 
επίσης να ικανοποιηθεί από μια τηλεχειριζόμενη μονάδα 
ελέγχου ΜΡ κλειδωμένη στους 2187.5 ΜΗζ με ενεργοποίηση 
του συναγερμού κινδύνου από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας. 

Σημείωση: - ΘδΘ στα ΜΡ απαιτείται στις θαλάσσιες 
περιοχές Α2, Α3 και Α4, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη 
λύση ραδιοεξοπλισμού. Πρέπει επομένως να είναι πάντα 
δυνατή η ενεργοποίηση συναγερμού κινδύνου μέσω 
ϋδΘ στους 2187.5 Ι<Ηζ από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας. 

Εάν επιλέγεται ο συνδυασμένος ραδιοεξοπλισμός 
ΜΡ/ΗΡ ως υποχρεωτικός εξοπλισμός ΟΜϋδδ, πρέπει 
επίσης να είναι δυνατή η ενεργοποίηση συναγερμού 
κινδύνου από την γέφυρα ναυσιπλοΐας στις υποχρεω¬ 
τικές συχνότητες ΗΡ ϋδΘ. 

Εάν η εγκατάσταση ΜΡ/ΗΡ επιλέγεται ως πρόσθετος 
εξοπλισμός (επιλογή Ιηπΐ3Γ33ί) σε πλοίο που ταξιδεύει 
στην θαλάσσια περιοχή Α3, δεν υπάρχει απαίτηση για 
πρόσθετο δέκτη φυλακής ΟδΘ. 

(Κανονισμοί ΙΝ//9.2,10, 3 δΟΕΑδ 1974, όπως τροποποι¬ 
ήθηκε, και ΘΟΜ/ΘίΐΌ.105) 

.3 Οι ενισχυτές ισχύος ΡΡ δεν πρέπει, κατά γενικό 
κανόνα, να τοποθετούνται στην περιοχή της γέφυρας 


ναυσιπλοΐας. Η εγκατάσταση σε τέτοια περιοχή μπορεί, 
εντούτοις, να γίνει αποδεκτή εάν μπορεί να αποδειχθεί 
ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας (ΕΜΘ). Ο συντονιστής κεραίας πρέπει, 
κατά γενικό κανόνα, να τοποθετείται σε υπαίθρια θέση 
κάτω από την κεραία και κοντά σε αυτήν. 

(Ψήφισμα ΙΜΟ Α. 813 (19)) 

.4 Ο πομπός ΜΡ ή ΜΡ/ΗΡ πρέπει να είναι εξοπλισμένος 
με όργανο ή άλλες διατάξεις ένδειξης ρεύματος κεραί¬ 
ας ή της ισχύος που μεταβιβάζεται στην κεραία. 

(Ψηφίσματα ΙΜΟ Α.804(19) και Α.806 (19), παράρτημα, 
παράγραφος 6.1, όπως τροποποιήθηκαν) 

.5 Εάν η κεραία του πομπού δεν συνδέεται μόνιμα με 
τον πομπό, πρέπει να συνδέεται αυτόματα πριν από 
την εκπομπή συναγερμού κινδύνου. 

4.4 Δέκτες φυλακής για ϋδΘ 

.1 Ανάλογα με την περιοχή ταξιδίων και τον υποχρε¬ 
ωτικό ραδιοεξοπλισμό του πλοίου, απαιτείται συνεχής 
φυλακή μέσω ξεχωριστών δεκτών στο δίαυλο 70/Ν/ΗΡ 
ϋδΟ, στη συχν. 2187.5ΚΗζ ΜΡ 030 και 8414.5 Ι<Ηζ ΗΡ ϋδΟ, 
καθώς επίσης και τουλάχιστο μια από τις συχνότητες 
4207.5 ΚΗζ, 6312 ΚΗζ, 12577 Ι<Ηζ και 16804.5 Ι<Ηζ. 

(Κανονισμός ΐν/12 Δ.Σ. 3ΌΕΑ3 1974, όπως τροποποι¬ 
ήθηκε) 

.2 Οι δέκτες φυλακής για τον δίαυλο 70 Ν/ΗΡ/030, την 
συχν. 2187.5 Ι<Ηζ ΜΡ/ϋδΟ καθώς και ο δέκτης σάρωσης 
ΗΡ/ϋδΟ πρέπει να είναι εγκατεστημένοι έτσι ώστε ο 
συναγερμός να ακούγεται καθαρά και να είναι ορατός 
σε όλη τη γέφυρα ναυσιπλοΐας. 

(Ψήφισμα ΙΜΟ Α.804(19), όπως τροποποιήθηκε, και 
ΟΌΜ/ΟΙγο.105) 

.3 Πρέπει να είναι δυνατή η ανάγνωση των μηνυμάτων 
συναγερμού 030 στη γέφυρα ναυσιπλοΐας. Ο εκτυ¬ 
πωτής (εάν υπάρχει) ή ο ενδείκτης συναγερμού κ.λπ. 
μπορεί να είναι κοινός για όλους τους δέκτες φυλακής 
ϋδΟ, υπό τον όρο ότι τα μηνύματα που εισέρχονται 
ταυτόχρονα ταξινομούνται με σειρά αναμονής και τυ¬ 
πώνονται μόλις ο εκτυπωτής/ενδείκτης είναι έτοιμος. 

(Ψηφίσματα ΙΜΟ Α.803 (19), Α.804 (19) και Α.806 (19), 
όπως τροποποιήθηκε) 

.4 Πρέπει να είναι δυνατή η εύκολη πρόσβαση στις 
συνδέσεις κεραιών προκειμένου να εκτελούνται οι δο¬ 
κιμές του εξοπλισμού με όργανα μέτρησης. 

Σημείωση: - Δεν υπάρχει απαίτηση για πρόσθετο 
δέκτη φυλακής ΜΕ/ΗΕ ϋδΘ για πλοία στις θαλάσσιες 
περιοχές Α3 ή Α4 όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος συ¬ 
ντήρησης “πρόσθετου ραδιοεξοπλισμού”. 

(Ψήφισμα ΙΜΟ Α. 702 (17), παράρτημα, στοιχείο 2.1) 

4.5 Φυλακή στα ΜΕ ή ΜΕ/ ΗΕ ϋδΘ 

4.5.1 Συνεχής φυλακή στη συχνότητα κινδύνου ΜΕ 
ϋδΘ 2187.5 Ι<Ηζ θα τηρείται από: 

.1 ένα ξεχωριστό δέκτη φυλακής ΜΕ/ϋδΘ κλειδωμένο 
στους 2187.5 Ι<Ηζ ή 

.2 ένα αποκλειστικό δέκτη φυλακής συνδυασμένο με 
τον πομποδέκτη ΜΕ. 

Σημείωση: - Εάν είναι επιθυμητή η λειτουργία ϋδΘ σε 
άλλες συχνότητες, πρέπει να υπάρχει ένας πρόσθε¬ 
τος δέκτης ανίχνευσης. Συχνότητες διαφορετικές από 
εκείνες που χρησιμοποιούνται για τον κίνδυνο και την 
ασφάλεια δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στο δέκτη που 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την φυλακή έκτακτης 
ανάγκης ΩδΟ/Ενας ενιαίος αποκωδικοποιητής ϋδΘ μπο¬ 
ρεί να χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση τόσο της 
φυλακής 03Θ όσο και του πρόσθετου δέκτη σάρωσης. 
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(ΘΟΜ/Οϊγο.105) 

4.5.2 Συνεχής φυλακή στις συχνότητες κινδύνου και 
ασφάλειας ΜΡ/ΗΡ ϋ30 θα τηρείται από: 

.1 ένα ξεχωριστό δέκτη σάρωσης ΜΡ/ΗΡ ΩδΟ για τις 
συχνότητες κινδύνου και ασφάλειας μόνο ή 

.2 ένα αποκλειστικό δέκτη φυλακής σάρωσης ΜΡ/ΗΡ 
ϋδΟ για τις συχνότητες κινδύνου και ασφάλειας που 
θα συνδυάζεται μόνο με το πομποδέκτη ραδιοτηλε¬ 
φωνίας ΜΡ/ΗΡ. 

(ΟΟΜ/Οίι-ο.105) 

Σημείωση: - Εάν η λειτουργία ϋδδ είναι επιθυμητή σε 
άλλες συχνότητες, πρέπει να υπάρχει ένας πρόσθετος 
δέκτης σάρωσης. Ο δέκτης μπορεί να συνδυάζεται με 
το δέκτη φυλακής ΜΡ ΩδΟ/Ενας ενιαίος αποκωδικο- 
ποιητής ϋδΟ μπορεί να χρησιμοποιείται για την εξυ¬ 
πηρέτηση του δέκτη σάρωσης συχνοτήτων κινδύνου 
και ασφάλειας ϋδΟ και του πρόσθετου δέκτη σάρωσης 
μόνο εάν μπορεί να τηρείται συνεχής φυλακή για τις 
κλήσεις κινδύνου και ασφάλειας. 

(Κανονισμοί ΐν/2.1.2,10.2.2, 12.1.3 Δ.Σ. δΟΕΑδ 1974, όπως 
τροποποιήθηκε, και ΟΟΜ/Οιγο.105) 

4.5.3 Φυλακή ακρόασης σε συχνότητες κλήσης 
ϋδΘ 

.1 Για φυλακή ακρόασης σε συχνότητες διαφορετικές 
από τις συχνότητες κινδύνου και ασφάλειας (εθνικές και 
διεθνείς συχνότητες κλήσης ϋδΟ), πρέπει να υπάρχει 
ένας ξεχωριστός δέκτης σάρωσης. 

Σημείωση: - Σύμφωνα με τον Κανονισμό δΟΕΑδ ΐν/4.1.8, 
υπάρχει μια γενική απαίτηση για εκπομπή και λήψη 
“γενικών ραδιοεπικοινωνιών”. Τα πλοία στην θαλάσσια 
περιοχή Α2 πρέπει, σύμφωνα με αυτήν την απαίτηση 
και σύμφωνα με τον κανονισμό δΟΕΑδ ΐν/9.3, να είναι σε 
θέση να διαβιβάζουν και να λαμβάνουν γενικές ραδιοε¬ 
πικοινωνίες στα ΜΡ ή ΜΡ/ΗΡ με τηλεφωνία ή τηλετυπία 
ή μέσω του επίγειου σταθμού πλοίου Ιησιαι-εαΙ. Τα πλοία 
στην θαλάσσια περιοχή Α2, που είναι εξοπλισμένα σύμ¬ 
φωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις δΟΙΑδ (δηλ. \/ΗΡ/ 
ΟδΟ και ΜΡ/ ϋδΟ), πρέπει να διαθέτουν εξοπλισμό για 
τις εθνικές και διεθνείς συχνότητες κλήσης ΜΡ ΟδΟ. 
Εναλλακτικά, μπορεί να διαθέτουν εξοπλισμό ΙηπιαΓδαΙ 
προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις “γενικών 
ραδιοεπικοινωνιών" ή “δημόσιας ανταπόκρισης”. 

Σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης του ΙΜΟ, ψηφίσματα 
Α.804 (19) και Α.806 (19) όπως τροποποιήθηκαν, απαιτείται 
ότι ο εξοπλισμός ϋδΟ πρέπει να έχει δυνατότητες ώστε 
να χρησιμοποιείται επίσης για τη “δημόσια ανταπόκριση”. 
Για τα πλοία στις θαλάσσιες περιοχές Α3 και Α4 ο εγκατε¬ 
στημένος εξοπλισμός (ΜΡ/ΗΡ ή Ιηπΐ3Γ53ΐ, ανάλογα με την 
εγκατεστημένη λύση) πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται 
για τις κοινές ραδιοεπικοινωνίες. Σε αυτές τις θαλάσσιες 
περιοχές οι απαιτήσεις για τη “γενική” ή “δημόσια αντα¬ 
πόκριση” ικανοποιούνται συνήθως είτε με τη χρηση του 
εξοπλισμού ΗΡ είτε του εξοπλισμού Ιηπΐ3Γ53ί. 

(Κανονισμοί ΙΝ//10 και 11 Δ.Σ. δΟΙΑδ 1974, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε) 

4.6 Δορυφορικός επίγειος σταθμός πλοίου (δΕδ) 

.1 Εάν ο εξοπλισμός επίγειου σταθμού πλοίου (δβΙοΙΙίΙθ 
δόίρ ΕαιΊίι δίαΙίοπ-δΕδ) είναι ο κύριος σταθμός ή πρό¬ 
σθετος εξοπλισμός, πρέπει να είναι δυνατό να ενερ¬ 
γοποιείται ο συναγερμός κινδύνου από τη γέφυρα 
ναυσιπλοΐας. 

(Κανονισμός ΙΝ//10.3 Δ.Σ. δΟΕΑδ 1974, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε) 


.2 Η τερματική μονάδα και το τηλέφωνο, εάν υπάρχει, 
μπορεί να εγκαθίστανται σε έναν “σταθμό εργασίας 
ραδιοεπικοινωνιών” σε συνάφεια με τη γέφυρα ναυσι¬ 
πλοΐας ή σε ένα χωριστό γραφείο επικοινωνιών. 

.3 Η δορυφορική τερματική μονάδα ή/και οι εξωτερικοί 
εκτυπωτές μπορεί επίσης να εγκαθίστανται σε άλλη 
θέση στο πλοίο. 

Σημείωση: - Προσοχή πρέπει να δίδεται στο ψήφισμα 
ΙΜΟ Α.807 (19) όπως τροποποιήθηκε, παράρτημα, πα¬ 
ράγραφος 3.2 σχετικά με τον Ε.Σ.Π. ΙΝΜΑΒδΑΤ - Ο, και 
συγκεκριμένα στο ακόλουθο κείμενο: 

“Πρέπει να είναι δυνατό να ενεργοποιούνται και να 
πραγματοποιούνται κλήσεις κινδύνου από τη θέση από 
την οποία το πλοίο συνήθως πλοηγείται καθώς επίσης 
και από άλλη μια τουλάχιστον θέση καθορισμένη για 
εκπομπή συναγερμού κινδύνου”. 

Η φράση “άλλη μια θέση καθορισμένη για εκπομπή 
συναγερμού κινδύνου” είναι εφαρμόσιμη μόνο για τα 
πλοία στα οποία έχει καθορισθεί μια πρόσθετη θέση/ 
δωμάτιο για να είναι αυτή η “άλλη θέση”. 

Συνήθως θα γίνεται αποδεκτό ότι ο εξοπλισμός 
ΙΝΜΑΒδΑΤ-0 εγκαταθίσταται στο “σταθμό εργασίας” 
εάν παρέχονται μέσα για την ενεργοποίηση συναγερ¬ 
μών κινδύνου από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας. Εντούτοις, 
συνιστάται το τερματικό ΙΝΜΑΒδΑΤ-Ο, συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του πρόσθετου εξοπλισμού, να εγκαθίσταται 
στη γέφυρα ναυσιπλοΐας προκειμένου να είναι δυνατό 
να παραγματοποιείται από την θέση αυτή η επακόλου¬ 
θη ανταπόκριση κινδύνου. 

4.7 Σύνδεση εξωτερικά εγκατεστημένης τερματικής 
μονάδας στον υποχρεωτικό επίγειο σταθμό πλοίου 
ΙΝΜΑΒδΑΤ-0 για το ΟΜϋδδ 

Εάν ο κάτοχος της άδειας / πλοιοκτήτης θέλει να συν¬ 
δέσει την τερματική μονάδα του υποχρεωτικού Ε.Σ.Π. 
ΙΝΜΑΒδΑΤ-0 π.χ. στο δίκτυο Ηλεκτρονικών υπολογι¬ 
στών του πλοίου ή σε κάποια εξωτερικά τοποθετημένη 
τερματική μονάδα, πρέπει να ικανοποιούνται πάντα 
όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις του ΟΜϋδδ σύμφωνα 
με την Δ.Σ. δΟΕΑδ 1974, όπως τροποποιήθηκε. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο αποκλειστικός εκτυπωτής 
πρέπει να συνδέεται μόνιμα στην έξοδο της υποχρεω¬ 
τικής τερματικής μονάδας του Ιηπΐ3Γ53ΐ-0.Ένας χειρο¬ 
κίνητος και κατάλληλα σημασμένος διακόπτης, τοποθε¬ 
τημένος κοντά στην τερματική μονάδα του Ιηπΐ3Γ53ί-0, 
πρέπει να εγκαταθίσταται για να είναι δυνατή η απο- 
σύνδεση της τερματικής μονάδας του Ιηπΐ3Γ33ί-0 από 
τον εξωτερικό εξοπλισμό. 

4.8 Πρόσθετες απαιτήσεις για τα επιβατηγό πλοία 

.1 Ένας πίνακας ενεργοποίησης κινδύνου πρέπει να 
εγκαθίσταται στη θέση από την οποία συνήθως κυβερ- 
νάται το πλοίο, π.χ. στη κονσόλα ελέγχου ελιγμών στο 
πρόσθιο μέρος της γέφυρας ναυσιπλοΐας. 

.2 Αυτός ο πίνακας πρέπει να περιέχει είτε ένα ενιαίο 
κομβίο που, όταν πιέζεται, θα ενεργοποιείται συναγερ¬ 
μός κινδύνου μέσω όλων των εγκαταστάσεων ραδιο¬ 
επικοινωνιών που απαιτείται να υπάρχουν στο πλοίο 
για το σκοπό αυτό ή 

.3 ένα κομβίο για κάθε εγκατεστημένη ανεξάρτητη 
συσκευή. 

.4 Ο πίνακας ενεργοποίησης κινδύνου θα παρέχει σαφή 
και οπτική ένδειξη για οποιοδήποτε πλήκτρο ή πλήκτρα 
πιεστούν. Θα παρέχονται μέσα για αποφυγή τυχαίας 
ενεργοποίησης πλήκτρου ή πλήκτρων κινδύνου. 
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Σημείωση: - Το κομβίο ή κομβία συναγερμού πρέπει 
να προστατεύονται από εξ αμελείας ενεργοποίηση με 
χρήση καλύματος επαναφερομένου με ελατήριο ή κα¬ 
λυπτόμενου μόνιμα με κάλυμμα συγκροτούμενου με π.χ. 
μεντεσέδες, προκειμένου να ικανοποιείται η απαίτηση 
“τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες ενέργειες” κατά την 
ενεργοποίηση συναγερμού κινδύνου. Απαιτήσεις ΙΜΟ 
σε ισχύ από τις 23 Νοεμβρίου 1996. (Το κομβίο ή κομβία 
πρέπει να πιέζονται επί τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα 
προτού να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.). 

.5 Εφόσον ο εγκατεστημένος δορυφορικός ραδιοφά¬ 
ρος ένδειξης θέσης κινδύνου (ΕΡΙΒΒ) χρησιμοποιείται 
ως δεύτερο μέσο συναγερμού και δεν υπάρχει δυνατό¬ 
τητα τηλεχειρισμού του, είναι αποδεκτή η εγκατάσταση 
πρόσθετου ΕΡΙΒΒ, (406 ΜΗζ ή ΙΝΜΑΒ3ΑΤ-Ε αυτόματης 
απελευθέρωσης-ελεύθερης πλεύσης ή χειροκίνητης 
ενεργοποίησης) εντός της γέφυρας και πλησίον της 
θέσης διακυβέρνησης. 

.6 Η πληροφορία για το στίγμα του πλοίου θα πα¬ 
ρέχεται συνεχώς και αυτόματα σε όλες τις σχετικές 
συσκευές ραδιοεπικοινωνιών των επιβατηγών πλοίων 
έτσι ώστε με την πίεση του πλήκτρου ή των πλήκτρων 
του πίνακα ενεργοποίησης συναγερμού κινδύνου, να 


περιέχεται η σχετική πληροφορία θέσης πλοίου στο 
αρχικό μήνυμα συναγερμού κινδύνου. 

(δηλαδή πρέπει να παρέχεται σύνδεση διεπαφής από 
το δέκτη ΘΝ33 του πλοίου, όπου δεν υπάρχει ενσωμα¬ 
τωμένος δέκτης ΘΝ33). 

(Κανονισμός ΐν/6.4 Δ.Σ. 30ΕΑ5 1974, όπως τροποποι¬ 
ήθηκε) 

.7 Ο πίνακας ειδοποίησης λαμβανομένου συναγερ¬ 
μού κινδύνου περιλαμβάνεται συνήθως στον πίνακα 
ενεργοποίησης κινδύνου και πρέπει να παρέχει οπτική 
και ηχητική ένδειξη για κάθε συναγερμό ή συναγερ¬ 
μούς κινδύνου που λαμβάνονται στο πλοίο και επίσης 
παρέχει ένδειξη, για τη συγκεκριμένη ραδιοτηλεπι- 
κοινωνιακή υπηρεσία μέσω της οποίας έχει ληφθεί ο 
συναγερμός κινδύνου. 

(Κανονισμός ΐν/6.6 Δ.Σ. 30ΕΑ3 1974, όπως τροποποι¬ 
ήθηκε) 

Σημείωση: - Οι ακόλουθες οδηγίες (βλ.πίνακα) πρέπει 
να εφαρμόζονται σε σχέση με τη σύνδεση του εξοπλι¬ 
σμού με το φατνίο κινδύνου προκειμένου να ικανοποι¬ 
ούνται οι απαιτήσεις του ΙΜΟ σχετικά με τους συναγερ¬ 
μούς κινδύνου στην κατεύθυνση «πλοίο- προς-ξηρά» με 
τουλάχιστον δύο χωριστά και ανεξάρτητα μέσα: 


Θαλάσσιες Περιοχές 

Εξοπλισμός 

Α1 

νΗΡ 03Θ, ΕΡΙΒΒ νΗΡ Ω3Θ ή δορυφορικό ΕΡΙΒΒ 

Α1+Α2 

νΗΡ Ω5Θ, ΜΡ ϋ3Θ, δορυφορικό ΕΡΙΒΒ 

Α1+Α2+Α3 (εναλλακτική 1) 

Ν/ΗΡ ϋ3Θ, ΜΡ ϋ3Θ, ΕΣΠ Ιππΐ3Γ53ΐ, δορυφορικό ΕΡΙΒΒ 

Α1+Α2+Α3 (εναλλακτική 2) 

νΗΡ ϋ3Θ, ΜΡ/ΗΡ Ω3Θ, δορυφορικό ΕΡΙΒΒ 

Α1+Α2+Α3+Α4 

νΗΡ 03Θ, ΜΡ/ΗΡ ϋ3Θ, ΕΣΠ Ιηπΐ3Γ53ΐ, δορυφορικό ΕΡΙΒΒ 


Σημείωση: - Μόνο ο ραδιοεξοπλισμός που απαιτείται 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο IV της Δ.Σ. 301Α31974, όπως 
τροποποιήθηκε, πρέπει να συνδέεται με τον πίνακα κιν¬ 
δύνου για να ικανοποιείται η απαίτηση για εκπομπή συ¬ 
ναγερμού κινδύνου στην κατεύθυνση «πλοίο- προς-ξηρά» 
με τουλάχιστον δύο χωριστά και ανεξάρτητα μέσα. Δεν 
είναι γενικά απαιτητό να συνδέεται με τον πίνακα κιν¬ 
δύνου ο πρόσθετος ραδιοεξοπλισμός (ΟυρΙίοαΙίοη), που 
απαιτείται από το ψήφισμα ΙΜΟ Α.702 (17) για τα πλοία 
στις θαλάσσιες περιοχές Α3 και Α4, εάν διασφαλίζεται 
ότι είναι δυνατή η ενεργοποίηση του συναγερμού κιν¬ 
δύνου από τον πρόσθετο εξοπλισμό εγκατεστημένο σε 
θέση πλησίον του Πίνακα κινδύνου. 

4.9 Δέκτες ΝΑΝ/ΤΕΧ και ΕΘΟ (συστήματος προηγμέ¬ 
νης ομαδικής κλήσης) 

.1 Οι εκτυπωτές των δεκτών ΝΑΝ/ΤΕΧ και Ιηπΐ3Γ33ΐ 
ΕΘΟ(Εηάεηαθά ΘΓουρ ΟεΙΙ) πρέπει να είναι εγκατεστημέ¬ 
νοι στη γέφυρα ναυσιπλοΐας. Ως υποχρεωτικός εξοπλι¬ 
σμός του ΘΜ035, οι δέκτες αυτοί πρέπει επίσης, κατά 
γενικό κανόνα, και με τον ίδιο τρόπο που απαιτείται για 
τον υπόλοιπο μόνιμα εγκατεστημένο ραδιοεξοπλισμό, να 
έχουν μόνιμα εγκατεστημένα τροφοδοτικά με ασφαλει- 
οδιακόπτες / ασφάλειες. Κεραία και κάθοδος κεραίας 
πρέπει επίσης να είναι μόνιμα εγκατεστημένα. 

.2 Η υποχρεωτική απαίτηση για δέκτη ΕΟΟ μπορεί 
να συνδυαστεί με τον εξοπλισμό ΙηπιαΓεαΙ. Συνιστάται 
η χρήση αποκλειστικού δέκτη ΕΘΟ, επιτρέποντας τη 
συνεχή λήψη μηνυμάτων Μ3Ι (πληροφορίες ναυτιλια¬ 
κής ασφάλειας) ανεξάρτητα άν ο εξοπλισμός Ιηπΐ3Γ53ΐ 
χρησιμοποιείται ή όχι. 


Η “Κατηγορία 3 ΕΘΟ” συμπεριλαμβάνεται στο 
ΙΝΜΑΒ3ΑΤ-0, αλλά μοιράζεται μόνο την κεραία με 
αυτόν τον εξοπλισμό και λειτουργεί παράλληλα και 
χωριστά από τον εξοπλισμό ΙΝΜΑΒ3ΑΤ-0. 

(Κανονισμοί ΐν/7.1.4 και 7.1.5 Δ.Σ. 50ΕΑ5 1974 όπως 
τροποποιήθηκε, και ψήφισμα ΙΜΟ Α. 701 (17)) 

4.10 Δορυφορικός Ραδιοφάρος ένδειξης θέσης κινδύ¬ 
νου ελεύθερης πλεύσης (ΕΡΙΒΒ) 

Ο δορυφορικός ραδιοφάρος ένδειξης θέσης κινδύνου 
ελεύθερης πλεύσης πρέπει να τοποθετείται / εγκα¬ 
θίσταται έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

.1 Το ΕΡΙΒΒ πρέπει, με τη μέγιστη δυνατή πιθανότητα, 
να απελευθερώνεται αυτόματα για ελεύθερη πλεύση 
(ΙΙοαΙ-ίΓθθ) και να αποφεύγεται η εμπλοκή του στα κι¬ 
γκλιδώματα, τις υπερκατασκευές, κ.λπ., εάν το πλοίο 
βυθισθεί. 

.2 Το ΕΡΙΒΒ πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένο ώστε 
να μπορεί να απελευθερώνεται εύκολα με το χέρι για 
μεταφορά στις σωσίβιες λέμβους από ένα άτομο. Επο¬ 
μένως δεν πρέπει να τοποθετείται σε ιστό ραντάρ ή 
οποιαδήποτε άλλη θέση στην οποία η πρόσβαση είναι 
δυνατή μόνο από κάθετη σκάλα. 

(Κανονισμοί ΐν/7.1.6, 8.1.5.2, 9.1.3.1, 10.1.4.1, 10.2.3.1 Δ.Σ. 
50ΕΑ31974, όπως τροποποιήθηκε, και ψηφίσματα ΙΜΟ Α. 
763 (18), Α.810 (19), όπως τροποποιήθηκαν, και Α.812 (19)) 
Σημείωση: - ΕΡΙΒΒ ελεύθερης πλεύσης μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιείται για να ικανοποιείται η απαίτηση 
για δεύτερο μέσο συναγερμού το οποίο δύναται να 
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εκπέμψει συναγερμό κινδύνου προς την ξηρά από ή 
πλησίον της γέφυρας ναυσιπλοΐας του πλοίου. Υπό αυ¬ 
τές τις συνθήκες το ΕΡΙΒΒ ελεύθερης πλεύσης πρέπει 
να ικανοποιεί τις ακόλουθες πρόσθετες απαιτήσεις σε 
σχέση με τη θέση εγκατάστασης του: 

.3 Το ΕΡΙΒΒ πρέπει να εγκαθίσταται στην περιοχή της 
γέφυρας ναυσιπλοΐας, π.χ. στα φτερά της γέφυρας ναυ¬ 
σιπλοΐας. Η πρόσβαση μέσω κάθετης σκάλας δεν πρέπει 
να γίνεται αποδεκτή. Μια θέση πάνω από το οιακιστήριο 
μπορεί να γίνεται αποδεκτή, για να ικανοποιηθεί αυτή η 
απαίτηση, εάν είναι προσβάσιμη με σκαλοπάτια ή 

(Κανονισμός ΐν/7 Δ.Σ. 30Ι.Α5 1974, όπως τροποποιή¬ 
θηκε, και ΟΟΜ/Οιιό.105) 

.4 Να είναι δυνατή η ενεργοποίηση του ΕΡΙΒΒ με τηλε¬ 
χειρισμό από τη γέφυρα. Εάν χρησιμοποιείται τηλεχειρι¬ 
σμός, το ΕΡΙΒΒ πρέπει να εγκαθίσταται έτσι ώστε να έχει 
ανεμπόδιστη ημισφαιρική θέα στους δορυφόρους. 

(ΟΟΜ/ΟίΓθ.105) 

Σημείωση: - Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η βασική 
λειτουργία του ΕΡΙΒΒ είναι εκείνη της ελεύθερης πλεύ¬ 
σης για αυτόματη ενεργοποίηση του. Εάν οι προα- 
ναφερόμενες πρόσθετες απαιτήσεις δεν μπορούν να 
ικανοποιηθούν χωρίς μείωση της αξιοπιστίας της λει¬ 
τουργίας ελεύθερης πλεύσης και αυτόματης ενεργο¬ 
ποίησης, προτεραιότητα πρέπει να δίδεται σε αυτήν 
την απαίτηση. Εναλλακτικά πρέπει να εγκαθίστανται 
δύο ΕΡΙΒΒε ελεύθερης πλεύσης. 

.5 Το ΕΡΙΒΒ πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα ρυμά- 
τιο (κορδόνι) ικανό να επιπλέει κατάλληλο για πρόσδε- 
ση στις σωσίβιες σχεδίες κ.λπ. Το κορδόνι αυτό πρέπει 
να διευθετείται έτσι ώστε να αποτρέπεται η εμπλοκή 
του στις υπερκατασκευές του πλοίου. 

(Ψηφίσματα ΙΜΟ Α.810 (19) και Α.812 (19), όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν) 

.6 Το ΕΡΙΒΒ πρέπει να σημαίνεται με το Δ.Δ.Σ. του 
πλοίου, τον αριθμό σειράς του ΕΡΙΒΒ, το ΜΜ5Ι (εφόσον 
εφαρμόζεται), την δεκαεξαδική (15 ψηφία) ταυτότητα 
του, και την ημερομηνία λήξης των συσσωρευτών. 

4.11 Αναμεταδότες ραντάρ έρευνας και διάσωσης 
(8ΑΒΤ) 

.1 Οι αναμεταδότες ραντάρ έρευνας και διάσωσης 
πρέπει να τοποθετούνται σε βάση και στις δύο πλευ¬ 
ρές του πλοίου και να είναι, κατά προτίμηση, ορατοί 
από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας. Πρέπει να είναι εύκολο να 
μεταφέρονται οι αναμεταδότες στις σωσίβιες λέμβους 
ή τις σωσίβιες σχεδίες. Μία ορατή θέση μέσα στη γέ¬ 
φυρα ναυσιπλοΐας, κοντά στις εξωτερικές πόρτες είναι 
ενδεδειγμένη. Εναλλακτικά ένας αναμεταδότης ραντάρ 
πρέπει να τοποθετείται σε βάση σε κάθε σωσίβια λέμ¬ 
βο (συνήθως καλυμμένες σωσίβιες λέμβοι) εάν αυτή η 
θέση επιτρέπει την γρήγορη μεταφορά του αναμετα¬ 
δότη ραντάρ σε οποιαδήποτε σωσίβια λέμβο η οποία 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. Ο αναμεταδότης ραντάρ πρέπει να είναι εφο¬ 
διασμένος με κοντάρι ή άλλη διάταξη συμβατή με την 
υποδοχή κεραίας των σωσίβιων λέμβων προκειμένου 
να επιτυγχάνεται το απαιτούμενο ύψος τουλάχιστον 1 
μέτρου επάνω από τη επιφάνεια της θάλασσας. 

.2 Στα πλοία που φέρουν τουλάχιστον δύο αναμε¬ 
ταδότες ραντάρ και είναι εξοπλισμένα με σωσίβιες 
λέμβους ελεύθερης πτώσης, ο ένας από τους αναμε¬ 
ταδότες πρέπει να στοιβάζεται σε μια σωσίβια λέμ¬ 
βο ελεύθερης πτώσης και ο άλλος να βρίσκεται στην 


άμεση περιοχή της γέφυρας ναυσιπλοΐας έτσι ώστε 
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί του πλοίου και να 
είναι έτοιμος για μεταφορά του σε οποιοδήποτε άλλο 
σωστικό σκάφος. 

(Κανονισμός 111/6.2.2 Δ.Σ. 301Α3 1974, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε, και ψήφισμα ΙΜΟ Α.802 (19)) 

.3 Οι αναμεταδότες ραντάρ πρέπει να έχουν αδιάβροχη 
σήμανση με τις λειτουργικές οδηγίες, την ημερομηνία 
λήξης συσσωρευτών, το όνομα του πλοίου και το Δ.Δ.Σ. 

4.12 Φορητοί (αμφίδρομοι) πομποδέκτες Ν/ΗΡ 
ΘΜϋ33 

.1 Οι υποχρεωτικοί φορητοί πομποδέκτες Ν/ΗΡ, συμπε¬ 
ριλαμβανομένων των συσσωρευτών έκτακτης ανάγκης 
(κύριοι συσσωρευτές συνήθως τύπου λιθίου), πρέπει να 
τοποθετούνται σε μια κεντρική και εύκολα προσβάσιμη 
θέση στη γέφυρα ναυσιπλοΐας. Εάν ο εξοπλισμός αυτός 
τοποθετείται σε ένα ερμάριο που κλειδώνει πρέπει να 
είναι εύκολη η πρόσβαση στους φορητούς πομποδέ¬ 
κτες \/ΗΡ χωρίς τη χρήση εργαλείων. 

.2 Οι κύριοι συσσωρευτές πρέπει να είναι σφραγισμέ¬ 
νοι για χρήση μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
και να είναι σημασμένοι από τον προμηθευτή με την 
ημερομηνία λήξης των συσσωρευτών. 

Ο συσσωρευτής θα θεωρείται ως εξαντλημένος και 
χρησιμοποιημένος εάν η σφραγίδα του είναι σπασμένη, 
και θα απαιτείται ένας νέος συσσωρευτής κατά την επι¬ 
θεώρηση ραδιοεξοπλισμού (βλ. την απαίτηση ΙΜΟ για 
λειτουργία 8 ωρών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης). 

.3 Εάν οι φορητοί πομποδέκτες νΗΕ με επαναφορ¬ 
τιζόμενους συσσωρευτές ΝίΟά (δευτερεύοντες συσ¬ 
σωρευτές) χρησιμοποιούνται για τις επί του πλοίου 
επικοινωνίες, θα πρέπει να υπάρχουν φορτιστές για 
αυτούς τούς συσσωρευτές. 

(Κανονισμός 111/6.2.1 Δ.Σ. 50Ι-Α3 1974, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε, και ψηφίσματα ΙΜΟ Α.762 (18), Α.809 (19) και 
Μ30 149 (77)) 

.4 Οι φορητοί πομποδέκτες Ν/ΗΡ πρέπει να έχουν 
αδιάβροχη σήμανση με το όνομα και Δ.Δ.Σ. του πλοίου. 
Ο κύριος συσσωρευτής πρέπει να σημαίνεται με την 
ημερομηνία λήξης του. Οι αριθμοί των διαύλων πρέπει 
να αναφέρονται πάνω στην συσκευή. 

4.13 Φορητοί πομποδέκτες Ν/ΗΡ και επικοινωνίες από 
τις πτέρυγες της γέφυρας ναυσιπλοΐας. 

Οι απαιτήσεις για ραδιοεπικοινωνία από τα φτερά 
της γέφυρας ναυσιπλοΐας προβλέπονται από τη Δ.Σ. 
301Α3. 

Προκειμένου να ικανοποιείται αυτή η απαίτηση, μπο¬ 
ρεί να χρησιμοποιείται ο υποχρεωτικός φορητός πο¬ 
μποδέκτης Ν/ΗΡ 0Μ033 (βλ. υποενότητα 4.10). 

Εναλλακτικά μπορεί να εγκαθίσταται σε αυτές τις θέ¬ 
σεις ένας μονοκατευθυντικός πομποδέκτης \/ΗΡ ή τηλε¬ 
χειριζόμενες μονάδες με επιλογέα διαύλων, μεγάφωνο και 
μικρόφωνο. Αυτές οι τηλεχειριζόμενες μονάδες πρέπει να 
ελέγχονται από έναν πομποδέκτη Ν/ΗΡ εγκαταστημένο 
στο πρόσθιο μέρος της γέφυρας ναυσιπλοΐας. 

(Κανονισμός ΙΝ//6.3 301Α31974, όπως τροποποιήθηκε, 
και ΟΟΜ/Οιγο.105) 

4.14 Αεροναυτικός κινητός εξοπλισμός ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών έκτακτης ανάγκης 

.1 Όλα τα επιβατηγό πλοία πρέπει να είναι εφοδια¬ 
σμένα με μέσα για αμφίδρομες ραδιοεπικοινωνίες επι- 
σκηνής-ναυαγίου για σκοπούς έρευνας και διάσωσης 
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με χρήση των αεροναυτικών συχνοτήτων 121, 5 ΜΗζ και 

123,1 ΜΗζ από τη γέφυρα ναυσιπλο'ΐας.Τέτοιος εξοπλι¬ 
σμός πρέπει να σημαίνεται με το Δ.Δ.Σ. του πλοίου. 
Ο κύριος συσσωρευτής πρέπει να σημαίνεται με την 
ημερομηνία λήξης του. 

(Κανονισμός ΐν/7.2 Δ.Σ. 30Ι-Α3 1974, όπως τροποποι¬ 
ήθηκε) 

.2 Ο εγκεκριμένος εξοπλισμός μπορεί να είναι στα¬ 
θερού τύπου ή φορητού τύπου. 

Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να διαθέτει μόνο τις συ¬ 
χνότητες 121, 5 ΜΗζ και 123,1 ΜΗζ. 

(ΙΜΟ ψήφισμα Μ508Θ (70)) 

4.15 Εξοπλισμός παγκόσμιου δορυφορικού συστήμα¬ 
τος ναυσιπλοΐας ΟΝ33 

.1 Στα επιβατηγό πλοία, ανεξαρτήτως μεγέθους, οι 
πληροφορίες θέσης πλοίου πρέπει να παρέχονται 
συνεχώς και αυτόματα σε όλο το σχετικό εξοπλισμό 
ραδιοεπικοινωνιών. Με τέτοιες συνδέσεις το στίγμα 
του πλοίου θα συμπεριλαμβάνεται στους αρχικούς συ¬ 
ναγερμούς κινδύνου. 

(Κανονισμοί ΐν/6.5 και ν/19 Δ.Σ. 30ΕΑ3 1974, όπως 
τροποποιήθηκε) 

.2 Στα φορτηγά πλοία, όπου πρέπει να εγκαθίστα¬ 
ται εξοπλισμός ΘΝ35 σύμφωνα με το νέο κανονισμό 
Ν//19, πρέπει να είναι δυνατή η αυτόματη ενημέρωση 
της θέσης του πλοίου στον εξοπλισμό 030 και τον 
εξοπλισμό Ιηπιαι-εαί. Εάν τέτοια αυτόματη ενημέρωση 
δεν είναι δυνατή, πρέπει να εισάγεται το στίγμα του 
πλοίου στο σχετικό εξοπλισμό ΘΜΩ33 χειροκίνητα 
κατά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τις 4 ώρες 
όταν το πλοίο ταξιδεύει. 

(Κανονισμός ΐν/18 30ΕΑ3 1974, όπως τροποποιήθηκε) 

Εάν ο εξοπλισμός ΘΝ35 συνδέεται με τον εξοπλισμό 
ΟΜΩ55, πρέπει (όπως με τον υποχρεωτικό εξοπλισμό 
ΟΜΩ53) να παρέχεται ενέργεια από την πηγή εφεδρι¬ 
κής ενέργειας/συσσωρευτές. 

(Κανονισμός ΐν/13.8 501Α3 1974, όπως τροποποιήθηκε) 

4.16 Συνδέσεις των αισθητήρων ναυσιπλοΐας 

4.16.1 Δέκτης ΟΝ33 

Ο δέκτης ΘΝ33 πρέπει να συνδέεται με το σχετικό 
εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνιών (κωδικοποιητή 030, δορυ¬ 
φορικό εξοπλισμό 0Μϋ33) προκειμένου να παρέχονται 
συνεχώς και αυτόματα στο ραδιοεξοπλισμό αυτό οι 
πληροφορίες θέσης του πλοίου. 

Στον δέκτη 0Ν33 πρέπει επίσης να παρέχεται ενέργεια 
από την πηγή εφεδρικής ενέργειας/συσσωρευτές(όπως 
με τον υποχρεωτικό εξοπλισμό 0ΜΩ33). 

4.16.2 Αισθητήρας πορείας. 

Εάν ο δορυφορικός εξοπλισμός ΟΜΩ33 απαιτεί αυτό¬ 
ματη ρύθμιση κεραιών σύμφωνα με την πορεία του πλοί¬ 
ου, πρέπει να συνδέεται σάυτόν ο αισθητήρας πορείας 
(γυροσκοπική πυξίδα). Στην περίπτωση αυτή πρέπει επί¬ 
σης να παρέχεται ενέργεια στην γυροσκοπική πυξίδα 
από την πηγή εφεδρικής ενέργειας / συσσωρευτές. 

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ 

5.1 Γενικά 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στη θέση και την 
εγκατάσταση των διαφόρων κεραιών στο πλοίο προκει¬ 
μένου να εξασφαλίζεται αποτελεσματική και αποδοτική 
επικοινωνία. Λανθασμένα εγκατεστημένες κεραίες θα 
υποβιβάσουν την απόδοση του ραδιοεξοπλισμού και θα 
μειώσουν την εμβέλεια των ραδιοεπικοινωνιών 

5.2 Θέση των κεραιών Ν/ΗΡ 


.1 Οι κεραίες λ/ΗΡ πρέπει να τοποθετούνται σε θέση, 
όσο είναι δυνατό υψηλότερα και όσο το δυνατό ελεύθε¬ 
ρη, με τουλάχιστον 2 μέτρα οριζόντιου διαχωρισμού από 
τις κατασκευές που περιλαμβάνουν αγώγιμα υλικά. 

.2 Οι κεραίες Ν/ΗΡ πρέπει να έχουν κάθετη πόλωση. 

.3 Ιδανικά δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερες από 
μια κεραία στο ίδιο επίπεδο. 

.4 Πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στη θέση των υπο¬ 
χρεωτικών κεραιών νΗΡ έναντι των κεραιών κινητής τη¬ 
λεφωνίας. Εάν ευρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, η απόσταση 
μεταξύ τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μέτρα. 

.5 Συνιστάται η χρήση καλωδίου διπλής θωράκισης 
με μέγιστη απώλεια 3 άΒ. 

.6 Όλοι οι υπαίθρια εγκατεστημένοι συνδετήρες στα 
ομοαξονικά καλώδια πρέπει να είναι από την σχεδίασή 
τους υδατοστεγείς προκειμένου να παρέχουν προστασία 
στα καλώδια κεραιών κατά της διείσδυσης ύδατος. 

.7 Η κεραία ΑΙ3 \/ΗΡ πρέπει να εγκαταθίσταται σε από¬ 
σταση ασφαλείας από τις υψηλής ισχύος πηγές ενέργει¬ 
ας όπως το ραντάρ και άλλες κεραίες πομπών ραδιοε- 
ξοπλισμού, κατά προτίμηση τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά 
από αυτές και έξω από τη δέσμη εκπομπής τους. 

.8 Η κεραία ΑΙ5 Ν/ΗΡ πρέπει να τοποθετείται κατευθείαν 
επάνω ή κάτω από την πρωτεύουσα κεραία ραδιοτηλεφώ¬ 
νου Ν/ΗΡ του πλοίου, χωρίς οριζόντιο διαχωρισμό και με 
ελάχιστη κατακόρυφη απόσταση διαχωρισμού 2 μέτρα. 
Εάν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με άλλες κεραίες, η από¬ 
σταση απο αυτές πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μέτρα. 

5.3 θέση και επιλογή των κεραιών ΜΡ/ΗΡ 

.1 Τα στηρίγματα της κεραίας ή της βάσης κεραίας 
πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να αντέχουν 
στις καταπονήσεις από τις ταλαντεύσεις και δονήσεις. 
Η κεραία εκπομπής τύπου «μαστιγίου» πρέπει να είναι 
εγκατεστημένη όσο το δυνατόν πιο κάθετα. 

.2 Οι κεραίες σύρματος πρέπει να προστατεύονται από 
θραύση με τοποθέτηση αδύνατου συνδέσμου (\Λ/β3ΐ< ΙίηΙ<). 

.3 Οι κεραίες μαστιγίου πρέπει να είναι εγκατεστημέ¬ 
νες όσο το δυνατόν πιο κάθετα και να εδράζονται σε 
μια υπερυψωμένη θέση στο πλοίο τουλάχιστον 1 μέτρο 
μακριά από αγώγιμες κατασκευές. 

.4 Προσοχή πρέπει να δίδεται στις αυτοστηριζόμενες 
κάθετες κεραίες και στην ακτίνα ταλάντευσής των. 

.5 Το συνιστώμενο ελάχιστο μήκος κεραίας είναι 8 
μέτρα. 

.6 Η κάθοδος από τη βάση της κεραίας στο συντονι¬ 
στή κεραίας (ΑηΙβηπβ ΙυηβΓ) πρέπει να είναι μονωμένη 
και να δρομολογείται όσο το δυνατόν πιο κάθετα και 
όχι λιγότερο απο 45° ως προς το οριζόντιο επίπεδο. 

.7 Η κεραία εκπομπής πρέπει να έχει αντίσταση μόνω¬ 
σης ως προς τη γη που συνιστάται να είναι μεγαλύτερη 
από 50 ΜΩ σε ξηρό καιρό και τουλάχιστον 5 ΜΩ σε υγρό 
καιρό (ο πομπός να αποσυνδέεται κατά τη μέτρηση). 

5.4 θέση του συντονιστή κεραίας του πομποδέκτη 
ΜΡ/ΗΡ 

Ο συντονιστής κεραίας πρέπει κανονικά να τοποθε¬ 
τείται εξωτερικά (υπαίθρια) και όσο είναι δυνατό κοντά 
στην κεραία και κατά τέτοιον τρόπο ώστε το καλώδιο 
καθόδου/το καλώδιο από την κεραία να είναι όσο το 
δυνατόν πιο κάθετο. 

5.5 Κεραίες λήψης 

.1 Κατά γενικό κανόνα, όλοι οι δέκτες συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των δεκτών φυλακής πρέπει να έχουν χωριστή 
κεραία. 
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.2 Οι κεραίες των δεκτών φυλακής πρέπει να τοπο¬ 
θετούνται όσο το δυνατόν μακρύτερα από τις κεραίες 
πομπών ΜΡ/ ΗΡ προκειμένου να ελαχιστοποιείται η σί- 
γαση των δεκτών. 

5.6 Κεραίες δορυφορικών επικοινωνιών 

5.6.1 Γενικά 

.1 Γενικά, οι δορυφορικές κεραίες πρέπει να τοποθε¬ 
τούνται έτσι ώστε να έχουν μια ελεύθερη θέα 360° στο 
δορυφόρο. Στην πράξη ο κανόνας αυτός είναι δύσκολο 
να επιτευχθεί λόγω σκιών από κοντινές κατασκευές. 

.2 Για κεραίες ΙΝΜΑΒ3ΑΤ- Α, Β και Ρ-77 (κεραίες κατευ- 
θυνόμενες σταθεροποιημένες) συνιστάται η διατήρηση 
επικοινωνίας με το δορυφόρο ευρισκόμενο σε γωνία 
ανύψωσης τουλάχιστο 5°. Για κεραίες ΙΝΜΑΒ3ΑΤ-0 
(πανκατευθυντικές κεραίες) συνιστάται η διατήρηση 
επικοινωνίας με το δορυφόρο ευρισκόμενον σε γωνία 
ανύψωσης τουλάχιστο 5° στην κατεύθυνση πλώρης 

- πρύμνης και τουλάχιστο 15° στην κατεύθυνση δεξιά 

- αριστερά. 

5.6.2 Εγκατάσταση κεραιών δορυφορικών επικοινω¬ 
νιών 

Οι ακόλουθες οδηγίες πρέπει να τηρούνται προκει¬ 
μένου να εκπληρώνονται οι ανωτέρω συστάσεις:. 

.1 Η κεραία πρέπει να ευρίσκεται στην κορυφή του 
ιστού ραντάρ ή 

.2 σε βάθρο, στον ιστό ραντάρ, ή στο άνω κατάστρω¬ 
μα έτσι ώστε: 

• για τις κατευθυνόμενες κεραίες οι σκιές από τις 
κατασκευές, ειδικά μέσα σε απόσταση 10 μέτρων, να 
είναι κατά μέγιστο 6° 

• για τις πανκατευθυντικές κεραίες οι σκιές από τις 
κατασκευές, ειδικά μέσα σε μια απόσταση 1 μέτρου, να 
είναι κατά μέγιστο 2°. 

.3 Οι κεραίες πρέπει να εγκαθίστανται σε μια εύκολα 
προσιτή θέση. 

.4 Οι δορυφορικές κεραίες δεν πρέπει να ευρίσκονται 
σε περιοχή όπου μπορούν να βλαφτούν από θερμότητα 
και καπνό. 

.5 Η δορυφορική κεραία δεν πρέπει να τοποθετείται 
στο ίδιο επίπεδο με την κεραία ραντάρ του πλοίου. 

.6 Οι κεραίες ΟΝ83 δεν πρέπει να ευρίσκονται κοντά 
ή στο ίδιο επίπεδο με την κεραία Ιηηπαΐ'εαΙ. 

.7 Προσοχή πρέπει να δίδεται στην εγκατάσταση της 
κεραίας Ιππιει-εαΙ σε κατάλληλο βάθρο. 

(Ψηφίσματα ΙΜΟ Α.663 (16), Α.698 (17), Α.807 (19) όπως 
τροποποιήθηκε, Α.808 (19) και Μ30.13Θ (75)καθώς και 
οδηγίες εγκατάστασης & σχεδίασης του Ιησιαι-εαΙ) 

Σημείωση: - Ο ιστός ή το βάθρο πρέπει να είναι έτσι 
κατασκευασμένα ώστε να μειώνονται οι δονήσεις όσο 
το δυνατόν περισσότερο. 

5.6.3 Αποστάσεις ασφαλείας κεραιών 

.1 Συνιστάται η ακόλουθη “ασφαλής απόσταση” από 
τις κεραίες ΙηπιαΓεεΙ ώς προς τις λοιπές κεραίες και 
την μαγν. πυξίδα: 

.2 Η απόσταση από κεραία ΗΡ πρέπει να είναι μεγα¬ 
λύτερη από 5 μέτρα. 

.3 Η απόσταση από κεραίες \/ΗΡ πρέπει να είναι με¬ 
γαλύτερη από 4 μέτρα. 

.4 Η απόσταση από την μαγνητική πυξίδα πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη από 3 μέτρα, (βλ. Εγχειρίδιο εγκατά¬ 
στασης του εξοπλισμού και οδηγίες ΙππιεΓεαΙ) 

5.6.4 Κεραία ΙΝΜΑΒ3ΑΤ-0 

Η κεραία πρέπει να είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε 
να λειτουργεί σε συνθήκες διατοιχισμών και προνευστα¬ 


σμών μέχρι και 15°. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το 
αποτέλεσμα, η κεραία πρέπει να τοποθετείται σε τέτοια 
θέση ώστε δεν θα υποβιβάζεται η απόδοση του εξοπλι¬ 
σμού απο κανένα αντικείμενο ή κατασκευή που ευρίσκε- 
ται υψηλότερα απο 15° σε σχέση με τον ορίζοντα. 

Σημείωση: - Όπου είναι δύσκολο να εκπληρωθεί αυτή η 
σύσταση στην κατεύθυνση πλώρα-πρύμνα (διάμηκες του 
πλοίου), η ελεύθερη περιοχή σε αυτήν την κατεύθυνση 
μπορεί να μειωθεί σε πάνω απο 5° από τον ορίζοντα. 

(Ψηφίσματα ΙΜΟ Α.663 (16) και Α.807 (19), όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε) 

ΖθπίΐΙτ 



5.6.5 Υπολογισμός της απόστασης από εμπόδια: 

Εάν εμπόδια όπως ο ιστός, η καπνοδόχος κ.λπ. είναι 
αναπόφευκτα, οι ακόλουθες οδηγίες πρέπει να εφαρ¬ 
μόζονται: 

Η απόσταση ως προς το εμπόδιο πρέπει να είναι τόση 
ώστε το εμπόδιο να καλύπτει μόνο έναν τομέα 2°. 

Σημείωση: - Σε τέτοια περίπτωση η ασφαλής απόστα¬ 
ση θα είναι η ακόλουθη: 20 (φορές επί) την διάμετρο 
του εμποδίου (σε μέτρα). 



Εάν εγκαθίστανται δύο κεραίες ΙΝΜΑΒ3ΑΤ-0 η κάθετη 
απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 
μέτρο για να περιορίζεται η παρεμβολή. 

5.6.6 Καλώδια κεραιών 

Οι προδιαγραφές των κατασκευαστών σχετικά με τη 
συνολική μείωση και τη μέγιστη αντίσταση ϋΟ (βραχυ¬ 
κύκλωμα στο ένα άκρο) πρέπει να πληρούνται. 

Μόνο διπλής θωράκισης καλώδιο θα πρέπει να χρη¬ 
σιμοποιείται. 

5.6.7 Κεραίες προαιρετικού ραδιοεξοπλισμού 

Οι κεραίες του προαιρετικού ραδιοεξοπλισμού μπο¬ 
ρούν να τοποθετούνται στο άνω κατάστρωμα, υπό τον 
όρο ότι η χρήση τους δεν παρεμποδίζει τις κεραίες του 
υποχρεωτικού ραδιοεξοπλισμού. 

Οταν εγκαθίσταται κινητό τηλέφωνο στα πλοία, ιδιαίτε¬ 
ρη προσοχή πρέπει να δίδεται στο γεγονός ότι μερικοί τύ¬ 
ποι κινητών τηλεφώνων (ειδικά εξοπλισμός Θ3Μ) μπορεί 
να παρεμποδίζουν τον εξοπλισμό ραδιοπλοήγησης του 
πλοίου (ειδικά ΟΝ33) και άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

5.7 Εγκατάσταση ομοαξονικών καλωδίων 

Τα ομοαξονικά καλώδια πρέπει να εγκαταθίστανται 
σε χωριστή διοχέτευση και τουλάχιστον 10 εκατ. μακριά 
από καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

Λάθος εγκατάσταση των καλωδίων πιθανό να αλλάξει 
τη χαρακτηριστική σύνθετη αντίστασή τους με συνέ¬ 
πεια αντανακλάσεις ισχύος, οι οποίες θα μειώσουν το 
σήμα ΒΡ και την απόδοση του ραδιοεξοπλισμού. 
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Στις κεραίες νΗΕ η ανακλώμενη ισχύς δεν πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη από το 10% της μετρημένης ισχύος 
εξόδου. 

Οι ακόλουθες οδηγίες πρέπει να εφαρμόζονται κατά 
την κάμψη των ομοαξονικών καλωδίων: 

.1 Τα καλώδια πρέπει να διασταυρώνονται κάθετα. 

.2 Όπου υπάρχει κάμψη σε μόνιμη κατασκευή η ακτίνα 
κάμψης πρέπει να είναι δπλάσια της εξωτερικής δια¬ 
μέτρου του καλωδίου. 

.3 Όπου υπάρχουν αρκετές κάμψεις η ακτίνα κάμψης 
πρέπει να είναι ΙΟπλάσια της εξωτερικής διαμέτρου 
του καλωδίου. 

.4 Όταν χρησιμοποιείται εύκαμπτο καλώδιο η ακτίνα 
κάμψης πρέπει να είναι 20πλάσια της εξωτερικής δια¬ 
μέτρου του καλωδίου. 

6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ, ΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

6.1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜΟ) 

6.1.1 Γενικά 

Όλα τα λογικά και πρακτικά μέτρα πρέπει να λαμ- 
βάνονται για να διασφαλίζεται η ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα (ΕΜΟ) μεταξύ του λοιπού εξοπλισμού και 
του εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών και ναυσιπλοΐας που 
υπάρχει στο πλοίο σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις 
των κεφαλαίων IV και V της Δ.Σ. 3ΌΙ-Α3, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε. Προκειμένου να αποφεύγονται οι παρεμβολές 
ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: 

.1 Οι εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνιών δεν θα πρέ¬ 
πει να προκαλούν επιβλαβείς παρεμβολές σε άλλα 
ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή ναυτιλιακά συστήματα του 
πλοίου. 

.2 Παρ όλα αυτά, τα άλλα συστήματα του πλοίου δεν 
θα πρέπει να προκαλούν επιβλαβείς παρεμβολές στην 
εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών. 

.3 Προκειμένου να αποφευχθεί η ηλεκτρομαγνητική 
παρεμβολή θορύβου είναι ουσιαστικό να ακολουθούνται 
σωστά οι οδηγίες των κατασκευαστών σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την θωράκιση καλω¬ 
δίων και την γείωση. 

(Κανονισμοί ΐν/6.2.1 και Ν//17 3ΌΕΑ3 1974 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε, και Ψηφίσματα ΙΜΟ Α. 694 (17) και Α.813 
(19)) 

6.1.2 Προαιρετικός ραδιοεξοπλισμός 

Πρόσθετος προαιρετικός ραδιοεξοπλισμός (μη 

ΌΜΌ33) μπορεί να είναι ο ακόλουθος: 

- κινητό τηλέφωνο 

- σταθμοί ραδιοερασιτεχνών και 

- δορυφορικοί σταθμοί. 

Η λειτουργία τέτοιου εξοπλισμού είναι κατά την κρίση 
του πλοιάρχου. Μπορεί να εγκαταθίσταται στη γέφυρα 
υπό τον όρο ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ΕΜΟ 
και δεν υποβιβάζονται η ναυσιπλοΐα και οι ραδιοεπι¬ 
κοινωνίες. 

6.2 Θωράκιση καλωδίων 

Προκειμένου να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμ¬ 
βολές πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες οδηγίες 
σχετικά με την θωράκιση των καλωδίων: 

.1 Πρέπει να χρησιμοποιούνται ομοαξονικά καλώδια ώς 
κάθοδοι όλων των κεραιών δεκτών και το πλέγμα πρέπει 
να συνδέεται στη γη τουλάχιστον στο ένα άκρο του. 


.2 Όλα τα καλώδια που ευρίσκονται σε απόσταση 2 
μέτρων από κεραία εκπομπής πρέπει να είναι θωρα¬ 
κισμένα και η θωράκιση κατάλληλα γειωμένη μέσα σε 
μεταλλικό σωλήνα ή αγωγό. 

6.3 Γειώσεις 

Η γείωση του ραδιοεξοπλισμού πρέπει να πραγμα¬ 
τοποιείται σύμφωνα με τις κατάλληλες οδηγίες, για 
την γείωση των ναυτικών εγκαταστάσεων, που περι¬ 
λαμβάνονται στα διεθνή πρότυπα. Μεγάλη προσοχή 
πρέπει να δίδεται προκειμένου να εκπληρώνονται οι 
ακόλουθοι κανόνες: 

.1 Κάθε μονάδα του ραδιοεξοπλισμού πρέπει να έχει 
χωριστή σύνδεση γείωσης. 

.2 Οι συντονιστές κεραίας ΜΡ/ΗΡ πρέπει να γειώνονται 
είτε με πλέγμα χαλκού είτε με μια ταινία χαλκού. 

.3 Η ράβδος ή ο ιμάντας της γείωσης πρέπει να είναι 
όσο το δυνατό βραχύτερος, δεν πρέπει να είναι μα- 
κρύτερος από ένα μέτρο σε μήκος, και πρέπει να έχει 
πλάτος τουλάχιστον 60 χιλ. 

.4 Για γείωση με ιμάντα μέχρι 5 μέτρα μήκος το πλά¬ 
τος πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 χιλ. (συνήθως 
εφαρμόζεται σε πλοία κατασκευασμένα από ξύλο ή 
συνθετικά υλικά). 

.5 Πρέπει να σημειωθεί ότι ένας μακρύς ιμάντας ή 
ράβδος γείωσης ενεργεί ως κεραία και ακτινοβολεί 
ενέργεια. 

.6 Οι χάλκινοι ράβδοι και ιμάντες πρέπει να συγκολ- 
λούνται στο μεταλλικό διάφραγμα προκειμένου να 
ελαχιστοποιείται η διάβρωση και οι δονήσεις και να 
υπάρχει καλή γείωση. 

.7 Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίδεται κατά την γείω¬ 
ση του ραδιοεξοπλισμού σε πλοία με υπερκατασκευές 
αλουμινίου προκειμένου να αποφεύγεται η γαλβανική 
διάβρωση. Σε τέτοια πλοία πρέπει να χρησιμοποιείται 
εγκεκριμένη και αποδεκτή μέθοδος γείωσης. 

Σημείωση: - Η ανεπαρκής γείωση του ενισχυτού ισχύ¬ 
ος μπορεί να δημιουργήσει χωρητικές και επαγωγικές 
συνδέσεις μεταξύ των καλωδίων τροφοδοσίας κ.λπ. και 
να προκαλέσει παρεμβολές στο σύστημα συναγερμού 
πυρκαγιάς, στον εξοπλισμό ναυσιπλοΐας, στην ενδοε¬ 
πικοινωνία και σε άλλο εξοπλισμό. Μπορεί επίσης να 
μειωθεί η ισχύς εξόδου του πομπού. 

7. ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

7.1 Κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται ως η 
κύρια πηγή ενέργειας του πλοίου. 

Όλος ο βασικός και πρόσθετος εξοπλισμός πρέπει να 
έχει μια ανεξάρτητη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από 
την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας του πλοίου. 

Το σύστημα φόρτισης συσσωρευτών που χρησιμο¬ 
ποιείται για την φόρτιση των συσσωρευτών εφεδρικής 
τροφοδότησης πρέπει επίσης να διαθέτει ανεξάρτητη 
παροχή από την κύρια πηγή ενέργειας. 

Δεν είναι ενδεδειγμένο να παρέχεται η κύρια πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας στον εξοπλισμό ΘΜΌ33 μέσω 
του φορτιστή συσσωρευτών εφεδρικής τροφοδότησης. 
Σε τέτοια περίπτωση, εάν παρουσιασθεί κάποιο πρό¬ 
βλημα στο φορτιστή συσσωρευτών και καταστεί αυτός 
ελαττωματικός, μπορεί να μην είναι δυνατή η τροφοδό- 
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τηση του εξοπλισμού από την κύρια πηγή ενέργειας του 
πλοίου. Οι συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται στην 
πηγή εφεδρικής ενέργειας θα εκφορτιστούν τελικά κα- 
ταλήγοντας σε απώλεια όλων των παροχών ηλεκτρικής 
τροφοδότησης. 

(Κεφάλαιο II Δ.Σ. 301Α5 1974, όπως τροποποιήθηκε, 
και Ψήφισμα ΙΜΟ Α. 702 (17), παράρτημα, στοιχείο 2.3) 

7.2 Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας έκτακτης ανάγκης 

Η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας έκτακτης ανάγκης ορί¬ 
ζεται ως η τροφοδότηση έκτακτης ανάγκης και συνή¬ 
θως λαμβάνεται από τη γεννήτρια έκτακτης ανάγκης 
του πλοίου. Οι απαιτήσεις της Δ.Σ. 301Α3 για την πηγή 
έκτακτης ανάγκης δεν ισχύουν για φορτηγά πλοία μι¬ 
κρότερα από 500 κ.ο.χ. (ρΐ). Όλα τα άλλα πλοία 301Α3 
που κατασκευάσθηκαν την ή μετά την 1η Ιουλίου 1986 
απαιτείται να διαθέτουν πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 
έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι απαιτή¬ 
σεις 0Μ033 σχετικά με την πηγή έκτακτης ανάγκης 
είναι υποχρεωτικές μόνο για τα πλοία που κατασκευ¬ 
άσθηκαν μετά από την 1η Φεβρουάριου 1995. 

Η πηγή έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι επαρκής 
για την λειτουργία του βασικού και του πρόσθετου 
εξοπλισμού (εφόσον εφαρμόζεται) για την περίοδο που 
προβλέπεται στο Κεφάλαιο II της Δ.Σ. 301Α3, δηλ.18 
ώρες για τα φορτηγά πλοία και 36 ώρες για τα επι¬ 
βατηγό πλοία. 

(Κανονισμοί II-1/42 και 43 Δ.Σ. 501Α31974, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε) 

7.3 Πηγή εφεδρικής ενέργειας. 

.1 Η πηγή ή πηγές εφεδρικής ενέργειας της εγκα¬ 
τάστασης ραδιοεπικοινωνιών πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό ΙΝ//13 
της Δ.Σ. 50Ι-Α5 1974, όπως τροποποιήθηκε, και στα 
ψηφίσματα ΙΜΟ Α.694 (17) και Α.702 (17), όπως ισχύουν. 
Αποτελείται συνήθως από επαναφορτιζόμενους συσ¬ 
σωρευτές και χρησιμοποιείται για να παρέχει ενέργεια 
στον εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνιών σε περίπτωση βλά¬ 
βης της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας και της 
πηγής ηλεκτρικής ενέργειας έκτακτης ανάγκης. 

Όλα τα επιβατηγό πλοία ανεξάρτητα από το μέγεθος 
και τα φορτηγά 300 κ.ο.χ. και άνω πρέπει να διαθέτουν 
εφεδρική πηγή ή πηγές ενέργειας για τη λειτουργία του 
βασικού και του πρόσθετου εξοπλισμού όπου απαιτείται 
τέτοιος εξοπλισμός. 

.2 Η μετάβαση από την κύρια πηγή ενέργειας ή την 
πηγή έκτακτης ανάγκης στην πηγή εφεδρικής ενέρ¬ 
γειας πρέπει να γίνεται αυτόματα και με τέτοιο τρόπο 
ώστε και ο βασικός και πρόσθετος εξοπλισμός ραδιο¬ 
επικοινωνιών να συνδέονται ταυτόχρονα. Όπου η μετά¬ 
βαση γίνεται χειροκίνητα ο διακόπτης πρέπει να είναι 
εύκολα προσβάσιμος στο χειριστή ραδιοεπικοινωνιών, 
να είναι σημασμένος ευκρινώς και να ευρίσκεται στη 
γέφυρα ναυσιπλοΐας. Η μετάβαση δεν πρέπει να οδηγεί 
σε απώλεια στοιχείων αποθηκευμένων σε μνήμες. 

.3 Μία συστοιχία συσσωρευτών μπορεί να είναι αποδε¬ 
κτή εάν η χωρητικότητά της είναι επαρκής για την ταυ¬ 
τόχρονη τροφοδότηση του βασικού και του πρόσθετου 
ραδιοεξοπλισμού. Η χωρητικότητα των συσσωρευτών 
πρέπει επίσης να είναι επαρκής για την τροφοδότηση 


της γυροσκοπικής πυξίδος (εφόσον εφαρμόζεται), του 
δέκτη ΘΝ33 και του φωτισμού έκτακτης ανάγκης της 
εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνιών. 

.4 Οποιαδήποτε βλάβη των συσσωρευτών της εγκα¬ 
τάστασης ραδιοεπικοινωνιών ή στο φορτιστή των συσ¬ 
σωρευτών αυτών δεν πρέπει να έχει επίπτωση στην 
λειτουργία αμφότερων βασικού και πρόσθετου ραδιο- 
εξοπλισμού και δεν πρέπει να εμποδίζει τη λειτουργία 
του ραδιοεξοπλισμού από την κύρια πηγή ενέργειας 
του πλοίου ή την πηγή έκτακτης ανάγκης. 

.5 Η εφεδρική πηγή ενέργειας πρέπει να είναι ικανή 
να τροφοδοτήσει την εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών 
για τουλάχιστον: 

.1 Μία (1) ώρα σε πλοία που είναι εφοδιασμένα με 
πηγή ενέργειας έκτακτης ανάγκης επαρκή για την 
τροφοδότηση του εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών για 
περίοδο 18 ωρών στα φορτηγά πλοία και 36 ωρών στα 
επιβατηγό πλοία ή 

.2 Έξη (6) ώρες σε πλοία που δεν διαθέτουν πηγή 
ενέργειας έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με παραγρ.1 
ανωτέρω. 

(Κανονισμοί ΐν/13.2, 13.4, 13.5, 13.8 Δ.Σ. 3ΌΙ.Α3 1974 
όπως τροποποιήθηκε, και ψηφίσματα ΙΜΟ Α.694 (17), Α. 
702 (17), παράρτημα, στοιχείο 2.3 καθώς και ΟΟΜ3ΑΒ/ 
Οίτο .16) 

7.4 Χωρητικότητα συσσωρευτών ραδιοεγκατάστα- 
σης 

Για τον καθορισμό της ελάχιστης απαιτούμενης χωρη¬ 
τικότητας των συσσωρευτών, πέραν των φορτίων που 
πρόκειται να συνδεθούν σ’ αυτούς, προσοχή πρέπει 
να δίδεται στις αναμενόμενες ακραίες θερμοκρασίες 
της θέσης εγκατάστασης των συσσωρευτών και στη 
μείωση της χωρητικότητάς τους κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους. 

.1 Οι συσσωρευτές πρέπει να έχουν αρκετή χωρητι¬ 
κότητα για να τροφοδοτούν όλο το ραδιοεξοπλισμό 
του ΘΜϋ33 για τους συγκεκριμένους χρόνους που 
περιγράφονται στην υποενότητα 7.3.5 ανωτέρω. Το 
συνολικό φορτίο για ολόκληρη την ραδιοεγκατάστα- 
ση πρέπει να υπολογιστεί πριν από την εγκατάσταση 
των συσσωρευτών εφεδρικής πηγής τροφοδότησης 
του ραδιοεξοπλισμού. 

.2 Όπου ο βασικός και πρόσθετος ραδιοεξοπλισμός 
δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, η χωρητι¬ 
κότητα των συσσωρευτών πρέπει να είναι επαρκής για 
την τροφοδότηση του εξοπλισμού με τη μεγαλύτερη 
κατανάλωση. 

.3 Όπου ο βασικός και πρόσθετος ραδιοεξοπλισμός 
τροφοδοτείται ταυτόχρονα η χωρητικότητα των συσ¬ 
σωρευτών πρέπει να είναι επαρκής για να ανταποκρί- 
νεται στη μέση κατανάλωση όλου του συνδεδεμένου 
εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πρό¬ 
σθετων φορτίων όπως οι εκτυπωτές, μονάδες οπτικών 
ενδείξεων(νουε) κ.λπ. 

.4 Εάν η απαίτηση χωρητικότητας των συσσωρευ¬ 
τών της εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνιών πρέπει να 
διατηρηθεί πέραν του κανονικού κύκλου ζωής τους, 
μια πρόσθετη χωρητικότητα 40% πρέπει να προστεθεί 
στην ελάχιστη υπολογισμένη χωρητικότητα. 
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.5 Όταν υπολογίζεται ο χρόνος εκφόρτισης οι ακό¬ 
λουθες οδηγίες μπορεί να βοηθήσουν: 

.1 Η χωρητικότητα ενός συσσωρευτή μολύβδου με 
οξύ καθορίζεται κανονικά για 20 ώρες εκφόρτισης σε 
λειτουργική θερμοκρασία 200 
.2 Η χωρητικότητα για 1 ώρα εκφόρτισης είναι περίπου 
50% της χωρητικότητας εκφόρτισης 20 ωρών. 

.3 Η χωρητικότητα για εκφόρτιση 6 ωρών είναι περίπου 
80% της χωρητικότητας εκφόρτισης 20 ωρών και 
.4 Για συσσωρευτές εκτός από αυτούς τύπου μολύ¬ 
βδου με οξύ η χωρητικότητα για εκφόρτιση 1 ώρας 
είναι περίπου 60% της χωρητικότητας εκφόρτισης 10 
ωρών και η εκφόρτιση 6 ωρών είναι περίπου 92% της 
χωρητικότητας εκφόρτισης 10 ωρών. 

.6 Η χωρητικότητα των συσσωρευτών ραδιοεξοπλι- 
σμού πρέπει να ελέγχεται σε χρονικά διαστήματα 
που δεν υπερβαίνουν τους 12 μήνες όταν το πλοίο δεν 
ταξιδεύει. Μία μέθοδος ελέγχου της χωρητικότητας 
συσσωρευτών είναι να εκφορτισθεί πλήρως και να φορ¬ 
τιστεί με σύνηθες ρεύμα λειτουργίας για περίοδο 10 
ωρών. Εκτίμηση της κατάστασης φόρτισης μπορεί να 
γίνει οποτεδήποτε, αλλά θα πρέπει να γίνεται χωρίς 
σημαντική εκφόρτιση του συσσωρευτή όταν το πλοίο 
ταξιδεύει. 

Μια άλλη μέθοδος που θα μπορούσε να εφαρμοσθεί 
είναι ο έλεγχος της χωρητικότητας με τη βοήθεια ορ¬ 
γάνου ελέγχου συσσωρευτών, π.χ. κατά την επιθεώρηση 
της εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνιών. 

(Κανονισμός ΐν/13 Δ.Σ. 30ΕΑ3 1974, όπως τροποποιή¬ 
θηκε, Ψήφισμα ΙΜΟ Α. 702 (17) και ΟΟΜ5 ΑΒ/Οιγο. 16) 
Σημείωση: - Κατά τον καθορισμό της χωρητικότητας 
των συσσωρευτών πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη 
τα ακόλουθα: 

-Οι συσσωρευτές συνήθως δεν φορτίζονται πλή¬ 
ρως, 

-μείωση της χωρητικότητάς τους λόγω γήρανσης, 
-μείωση της χωρητικότητάς τους λόγω υψηλών ή 
χαμηλών θερμοκρασιών, και 
-μείωση της χωρητικότητάς τους λόγω ραγδαίας 
εκφόρτισης. 

7.5 Συσσωρευτές ραδιοεγκατάστασης 
Οι συσσωρευτές πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα 
με τον τύπο ή κατασκευαστή, πρότυπη χωρητικότητα 
και ημερομηνία εγκατάστασης. Η σήμανση πρέπει να 
είναι ορατή όταν εγκατασταθούν οι συσσωρευτές και 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

Προειδοποίηση κινδύνου έκρηξης πρέπει να τοποθε¬ 
τείται κοντά στους εγκατεστημένους συσσωρευτές. 

.1 Οποιουδήποτε τύπου ή κατασκευής συσσωρευτές 
(π.χ. μόλυβδου με οξύ, αλκαλικοί, ελεύθεροι συντήρη¬ 
σης, έλκυσης, ημιέλκυσης, κ.λπ.) μπορεί να χρησιμοποι¬ 
ούνται ως πηγή εφεδρικής ενέργειας, λαμβανομένων 
υπόψη των περιβαλλοντικών συνθηκών και της θέσης 
όπου εγκαθίστανται. 

.2 Οι συσσωρευτές πρέπει να διατηρούν την καθο¬ 
ρισμένη χωρητικότητά τους όταν βρίσκονται σε οποι¬ 
αδήποτε γωνία κλίσης μέχρι 22,5° με οποιοδήποτε 
προσανατολισμό. 


.3 Όλες οι μονάδες συσσωρευτών πρέπει να στηρί¬ 
ζονται ασφαλώς έτσι ώστε να μην μετατοπίζονται από 
την κίνηση του πλοίου. 

.4 Ένα εγχειρίδιο οδηγιών που να περιέχει όλες τις 
απαραίτητες προδιαγραφές των συσσωρευτών πρέπει 
να είναι διαθέσιμο στο πλοίο. Οι πληροφορίες πρέπει 
να περιλαμβάνουν τουλάχιστον: 

.1 Χωρητικότητα και όρια θερμοκρασίας μέσα στην 
οποία διατηρείται η δηλωμένη χωρητικότητα για τη συ¬ 
γκεκριμένη περίοδο λειτουργίας δηλ.1 ώρα ή 6 ώρες 

.2 Όρια τάσης και ρεύματος φόρτισης προκειμένου 
να τηρούνται οι συσσωρευτές σε πλήρη φόρτιση ενώ 
ταυτόχρονα προστατεύονται από υπερφόρτιση. 

.3 Πραγματική ειδική πυκνότητα του ηλεκτρολύτη και 
/ ή τάση ανά στοιχείο ή την τάση του πλήρως φορτι¬ 
σμένου συσσωρευτή. 

.4 Οδηγίες για την εκτέλεση ελεγχόμενης δοκιμής 
εκφόρτισης. 

.5 Μεθόδους προσδιορισμού της κατάστασης φόρτι¬ 
σης των συσσωρευτών, π.χ. έλεγχος της ειδικής πυκνό¬ 
τητας του ηλεκτρολύτη (πυκνότητα οξέος) ή έλεγχος 
της τάσης εκάστου στοιχείου ή τάσης συσσωρευτών 
με χρήση ακριβούς οργάνου μέτρησης σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή των συσσωρευτών. 

.6 απαιτήσεις εξαερισμού και 

.7 απαιτήσεις συντήρησης. 

.5 Εξοπλισμός για τον οποίο απαιτείται χαμηλότερη 
τάση από τη συνολική τάση της συστοιχίας συσσω¬ 
ρευτών δεν πρέπει να συνδέεται με ένα τμήμα της 
συστοιχίας συσσωρευτών. 

.6 Οι συσσωρευτές πρέπει να εγκαταθίστανται στο 
υψηλότερο μέρος του πλοίου, σε ανυψωμένη θέση και, 
όσο είναι εφικτό, κοντά στο ραδιοεξοπλισμό. 

.7 Η περίπτωση τοποθέτησης συσσωρευτών σε υπαί¬ 
θρια τοποθετημένο κιβώτιο πρέπει να αποφεύγεται 
λόγω της αξιόλογης μεταβολής της θερμοκρασίας. 

Σημείωση: - Η ιδανική θέση για την εγκατάσταση των 
συσσωρευτών της εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνιών 
είναι σε δωμάτιο συσσωρευτών με σταθερή θερμο¬ 
κρασία περίπου 2Θ°0. 

Γενικά η θέση εγκατάστασης πρέπει να ικανοποιεί 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστού σε σχέση με 
τις ανοχές θερμοκρασίας και τις περιβαλλοντικές κα¬ 
ταπονήσεις σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕΟ 60945 ή άλλο 
ισοδύναμο πρότυπο. 

.8 Συσσωρευτές διαφορετικών τύπων και στοιχείων 
διαφορετικής κατασκευής, διαφορετικών χωρητικο¬ 
τήτων ή διαφορετικών κατασκευαστών δεν πρέπει να 
αναμιγνύονται σε μια συστοιχία συσσωρευτών. 

.9 Συσσωρευτές διαφορετικών τύπων και διαφορετικής 
κατασκευής στοιχείων δεν πρέπει να εγκαταθίστανται 
στην ίδια θέση εάν επηρρεάζουν ο ένας στον άλλο. 

.10 Πρέπει να παρέχεται ικανοποιητικός εξαερισμός 
των συσσωρευτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κα¬ 
τασκευαστή τους. 

.11 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων 
και των φορτιστών συσσωρευτών, που βρίσκονται στο δω¬ 
μάτιο συσσωρευτών, πρέπει να είναι εγγενώς ασφαλείς. 
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.12 Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος μεταξύ 
των συσσωρευτών ή των συστοιχιών συσσωρευτών 
προκειμένου να παρέχεται δυνατότητα για επιθεώρη¬ 
ση και συντήρησή τους. 

.13 Η καλωδίωση από τους συσσωρευτές πρέπει να 
προστατεύεται από γείωση και βραχυκυκλώματα και να 
είναι κατάλληλα εγκατεστημένη και προστατευμένη με 
ασφαλιστικές διατάξεις σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα 
διεθνή πρότυπα (ΙΕΟ 60092-101 και ΙΕΟ 60533). Τα κα¬ 
λώδια των συσσωρευτών πρέπει να έχουν κατάλληλες 
διαστάσεις για να αποτραπεί η μείωση της τάσης σε 
μεγάλες καταναλώσεις ρεύματος. 

(Κανονισμός Ν//13 Δ.Σ. 30Ι_Α3 1974, όπως τροποποιή¬ 
θηκε, και ΟΟΜ3ΑΒ/ΟίΐΌ.16) 

7.6 Πηγές Αδιάλειπτης ηλεκτρικής ενέργειας (ΨΡ3) 

Το υΡ3 ορίζεται ως μια συσκευή η οποία παρέχει, για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συνεχή ενέργεια στις 
συσκευές ραδιοεξοπλισμού ανεξάρτητα από οποιαδή¬ 
ποτε διακοπή παροχής ενέργειας της κύριας πηγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ή της πηγής ηλεκτρικής ενέργει¬ 
ας έκτακτης ανάγκης του πλοίου. Το ΨΡ3 εγκατεστη¬ 
μένο ως πηγή ή πηγές εφεδρικής ενέργειας, πρέπει να 
καλύπτει τις γενικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον 
κανονισμό ΐν/13 της Δ.Σ. 501Α3 1974 όπως τροποποι¬ 
ήθηκε, και στο ψήφισμα Α.694 (17) όπως εφαρμόζεται, 
και πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

.1 Να περιλαμβάνει έναν αυτόματο φορτιστή, που συμ¬ 
μορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον 
κανονισμό ΐν/13 της Δ.Σ. 30ΕΑ3 1974. 

.2 Περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές, 
που συμμορφώνονται με τις οδηγίες σχετικά με αυτό¬ 
ματους φορτιστές. 

.3 Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για ακουστικό συνα¬ 
γερμό και οπτική ένδειξη στη θέση από την οποία το 
πλοίο κανονικά πλοηγείται, δείχνοντας οποιαδήποτε 
βλάβη του ΨΡ3 η οποία δεν ελέγχεται από το συναγερ¬ 
μό και τους ενδείκτες που απαιτούνται από τις οδηγίες 
σχετικά με τους αυτόματους φορτιστές. 

.4 Το υΡ3 πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μέσα σε 5 
δευτερόλεπτα από την στιγμή ενεργοποίησής του. 

.5 Το υΡ5 πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο και κατα¬ 
σκευασμένο ώστε να προστατεύεται από ζημία ως απο¬ 
τέλεσμα αποσύνδεσης των συσσωρευτών ή, με τους 
συσσωρευτές αποσυνδεδεμένους, βραχυκυκλώματος 
των συνδέσεων των συσσωρευτών του. Εάν αυτή η 
προστασία παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα θα πρέπει 
αυτόματα να επαναρυθμίζεται μετά από την αποκατά¬ 
σταση της αποσύνδεσης ή του βραχυκυκλώματος των 
συσσωρευτών. 

ΟΟΜ3ΑΒ/Οίι-ο.16 

Σημείωση: - Εάν το ΙΙΡ3 δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
του κανονισμού ΙΝ//13 της Δ.Σ. 30ΕΑ3 και του ψηφί¬ 
σματος ΙΜΟ Α.702 (17), πρέπει να εγκαταθίστανται δύο 
χωριστά συστήματα ΙΙΡ3 ένα για το βασικό ραδιοεξο- 
πλισμό και ένα για τον πρόσθετο εξοπλισμό. 

Η χωρητικότητα των συσσωρευτών που χρησιμοποι¬ 
ούνται στα συστήματα ΨΡ3 δηλώνεται συνήθως για 
χρόνο εκφόρτισης 10 ωρών. Όταν εκφορτίζονται αυτοί 


οι συσσωρευτές σε μικρότερο χρόνο, π.χ.1 ώρα σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις για το ΘΜ033, θα είναι δυνατή η εκ¬ 
μετάλλευση μόνο του 60% περίπου της χωρητικότητας 
των συσσωρευτών. Επομένως συνιστάται να καθορίζεται 
η χωρητικότητα αυτών των συσσωρευτών να είναι μιά¬ 
μιση φορά μεγαλύτερη από το συνολικό φορτίο. 

7.7 Αυτόματοι φορτιστές συσσωρευτών 

Οι αυτόματοι φορτιστές των συσσωρευτών της εγκα¬ 
τάστασης ραδιοεπικοινωνιών πρέπει να πληρούν τις 
γενικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό 
ΐν/13 της Δ.Σ. 50ΕΑ31974 όπως τροποποιήθηκε, και στο 
ψήφισμα ΙΜΟ Α.694 (17) και επίσης να συμμορφώνονται 
με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

.1 Ο φορτιστής πρέπει να είναι ικανός να επαναφορτί¬ 
ζει την πλήρως εκφορτισμένη συστοιχία συσσωρευτών 
στην ελάχιστη απαιτουμένη χωρητικότητα μέσα σε 10 
ώρες. 

.2 Ο φορτιστής πρέπει να είναι ικανός να διατηρεί 
τους συσσωρευτές κατάλληλα φορτισμένους όπως ορί¬ 
ζεται από τον κατασκευαστή για μόνιμη φόρτιση. 

.3 Η παρεχόμενη τάση και το ρεύμα πρέπει να είναι 
πάντοτε μέσα στα όρια ανοχής που ορίζονται από τον 
κατασκευαστή συσσωρευτών, λαμβανομένης υπόψη της 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος των συσσωρευτών που 
συναντάται στα πλοία. Προστασία πρέπει να παρέχεται 
κατά της υπερφόρτισης ή εκφόρτισης των συσσωρευ¬ 
τών από πιθανή βλάβη του φορτιστή. 

.4 Ο αυτόματος φορτιστής πρέπει να διαθέτει οπτική 
ένδειξη ότι ευρίσκεται σε λειτουργία. Ενδείξεις τάσης 
και ρεύματος φόρτισης / εκφόρτισης των συσσωρευτών 
πρέπει να υπάρχουν στη γέφυρα ναυσιπλοΐας. 

.5 Μέτρα πρέπει να λαμβάνονται για ακουστικό συ¬ 
ναγερμό και οπτική ένδειξη στη θέση από την οποία 
το πλοίο κανονικά πλοηγείται, όταν η τάση ή το ρεύμα 
φόρτισης είναι εκτός των ορίων που προβλέπονται από 
τον κατασκευαστή. Δεν θα πρέπει να είναι δυνατό να 
τεθεί εκτός λειτουργίας αυτός ο συναγερμός και η έν¬ 
δειξη και θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο η χειροκίνητη 
επιβεβαίωση και η σίγαση του συναγερμού. Αμφότερα 
(ένδειξη και συναγερμός) πρέπει να επαναρυθμίζονται 
αυτόματα όταν αποκατασταθεί η συνήθης κατάσταση 
φόρτισης. Ανωμαλία του συστήματος συναγερμού δεν 
πρέπει να διακόπτει τη φόρτιση ή την εκφόρτιση των 
συσσωρευτών. 

.6 Ο αυτόματος φορτιστής πρέπει να τίθεται σε 
λειτουργία μέσα σε 5 δευτερόλεπτα από την στιγμή 
ενεργοποίησης του ή μετά από διακοπή παροχής ηλε¬ 
κτρικού ρεύματος. 

.7 Ο αυτόματος φορτιστής πρέπει να είναι έτσι σχεδι¬ 
ασμένος και κατασκευασμένος ώστε να προστατεύεται 
από ζημία ως αποτέλεσμα αποσύνδεσης των συσσω¬ 
ρευτών ή, με τους συσσωρευτές αποσυνδεδεμένους, 
βραχυκυκλώματος των συνδέσεων των συσσωρευτών 
του. Εάν αυτή η προστασία παρέχεται με ηλεκτρονικά 
μέσα θα πρέπει αυτόματα να επαναρυθμίζεται μετά 
από την αποκατάσταση της αποσύνδεσης ή του βρα¬ 
χυκυκλώματος των συσσωρευτών. 

(30ΕΑ3 1974, όπως τροποποιήθηκε, κανονισμός 
ΐν/13.6.1 και ΟΟΜ3 ΑΒ/Οιγο.16) 
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Σημείωση: - Όπως αναφέρεται στην υποενότητα 7.1 
ανωτέρω, δεν είναι ενδεδειγμένο να συνδέεται η κύρια 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας στον εξοπλισμό ΘΜΩ33 
μέσω του φορτιστή συσσωρευτών. Εντούτοις, εάν ο 
φορτιστής συσσωρευτών χρησιμοποιείται για να τρο¬ 
φοδοτείται, μέσω αυτού, μέρος της εγκατάστασης ρα- 
διοεξοπλισμού ΘΜΩ33, δηλαδή πομποδέκτης ΜΡ/ΗΡ, 
η ικανότητα του φορτιστή πρέπει να καθορισθεί για 
ταυτόχρονη τροφοδότηση του συνδεδεμένου ραδιοε- 
ξοπλισμού και την διατήρηση ικανοποιητικής φόρτισης 
των συσσωρευτών σύμφωνα με τον Κανονισμό ΙΝ//13.2 
της Δ.Σ. 50ΕΑ3 1974, όπως τροποποιήθηκε. 

7.8 Προστασία των κυκλωμάτων των συσσωρευτών 

.1 Τα κυκλώματα συσσωρευτών (δηλ. τα καλώδια από 
το κιβώτιο /δωμάτιο συσσωρευτών) πρέπει να προστα¬ 
τεύονται κατά βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης. Η 
διάταξη προστασίας πρέπει να εγκαταθίσταται όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα στους συσσωρευτές. 

.2 Όταν οι αγωγοί από τους συσσωρευτές δεν προ¬ 
στατεύονται από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση, 
πρέπει να εγκαταθίστανται έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
η αποφυγή βραχυκυκλώματος και γείωσης. Οι απαιτή¬ 
σεις για προστασία κατά βραχυκυκλώματος ισχύουν 
επίσης για τα κυκλώματα ρεύματος φόρτισης. 

Σημείωση: - Για ορισμένες εφαρμογές ίσως να είναι 
απαραίτητο να καθοριστούν μέτρα τα οποία μπορεί να 
συγκρούονται με αυτές τις απαιτήσεις. Για παράδειγ¬ 
μα, μπορεί να απαιτηθεί θωράκιση των καλωδίων των 
συσσωρευτών για να αποφευχθούν ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές, π.χ. με τη χρησιμοποίηση μονωμένου κα¬ 
λωδίου μονού πυρήνα χωρίς θωράκιση εγκατεστημένου 
μέσα σε σωστά γειωμένο μεταλλικό σωλήνα. Ειδικά 
μέτρα πρέπει τότε να λαμβάνονται για να μειωθεί η 
πιθανότητα μηχανικής βλάβης στα καλώδια. 

Ισοδύναμες λύσεις μπορεί να γίνονται αποδεκτές, π.χ. 
με τη χρησιμοποίηση καλωδίων διπλής θωράκισης στο 
δωμάτιο συσσωρευτών με ασφάλειες αντιεκρηκτικού 
τύπου. Η εσωτερική θωράκιση πρέπει να αντιμετω¬ 
πίζεται σύμφωνα με παλαιότερους κανόνες, αλλά η 
εξωτερική θωράκιση μπορεί να αντιμετωπίζεται σύμ¬ 
φωνα με αυτό που είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί 
ικανοποιητική θωράκιση ΕΜΘ. Η εξωτερική θωράκιση 
μπορεί π.χ. να γειωθεί και στα δύο άκρα για προστασία 
κατά υψίσυχνων ΕΜΘ-πεδίων. 

8. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

.1 Η καλωδίωση και η διευθέτηση καλωδίων της εγκα¬ 
τάστασης ραδιοεπικοινωνιών πρέπει να είναι έτσι σχεδι¬ 
ασμένη ώστε να προστατεύεται ο ραδιοεξοπλισμός και ο 
ναυτιλιακός εξοπλισμός από ηλεκτρικές παρεμβολές. 

.2 Τα καλώδια πρέπει να έχουν τη σωστή διατομή για 
να αποτρέπεται η μείωση τάσης στο ραδιοεξοπλισμό 
όταν λειτουργεί σε πλήρες φορτίο. Η μείωση τάσης 
σε χάλκινους αγωγούς υπολογίζεται ως εξής: Πτώση 
τάσης = 0.035 χ μήκος (ιτι) χ συνολικό φορτίο (Α) διαι¬ 
ρούμενο με τη διατομή σε τετραγωνικά χιλιοστά. 

.3 Προκειμένου να μειώνονται οι παρεμβολές είναι 
ουσιαστικό να υπάρχει καλός διαχωρισμός μεταξύ των 
γραμμών μεταφοράς σήματος και των καλωδίων που 
φέρουν υψηλότερες τάσεις. 


.4 Όλες οι καλωδιώσεις και ο τρόπος διευθέτησης 
τους πρέπει να είναι τύπου εγκεκριμένου και κατάλ¬ 
ληλου για χρήση στα πλοία. 

8.1 Κυκλώματα συσσωρευτών - ασφάλειες και δια¬ 
κόπτες 

.1 Κάθε σύστημα ραδιοεπικοινωνιών πρέπει να διαθέ¬ 
τει χωριστές ασφάλειες για τις τάσεις εναλλασσόμε¬ 
νου και συνεχούς ρεύματος με τις οποίες συνδέεται. 
Οι πίνακες ασφαλειών εναλλασσόμενου και συνεχούς 
ρεύματος πρέπει να εγκαθίστανται στη γέφυρα ή κοντά 
στη γέφυρα. 

.2 Μια και μόνη απλή βλάβη σε μια από τις μονάδες 
τροφοδότησης δεν πρέπει να έχει επιπτώσεις ταυτόχρο¬ 
να στον βασικό και τον πρόσθετο ραδιοεξοπλισμό. 

.3 Όλες οι ασφάλειες και οι διακόπτες πρέπει να 
σημαίνονται με σαφήνεια και να ονομάζονται για να 
προσδιορίζεται επακριβώς ποιος εξοπλισμός προστα¬ 
τεύεται. 

Σημείωση: - Κάθε πομποδέκτης νΗΡ με Ω3Θ, κάθε 
πομποδέκτης ΜΡ/ΗΡ με Ω3Θ, κάθε ραδιοτηλέτυπο 
(ΝΒΩΡ) με τον εκτυπωτή του και κάθε μονάδα εξοπλι¬ 
σμού Ιηιτιαί'εαΙ με την μονάδα οπτικών ενδείξεων και 
τον εκτυπωτή της θεωρούνται ως “σύστημα ραδιοε¬ 
πικοινωνιών”. 

9. Εγκατάσταση ραδιοεξοπλισμού ΘΜΩ33 σε κινητές 
μονάδες παράκτιων γεωτρήσεων (ΜΟΩϋδ) 

Για τις κινητές μονάδες παράκτιων διατρήσεων πρέ¬ 
πει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για το ΘΜΩ33 
που καθορίζονται στον κώδικα ΜΟΩΙΙ του ΙΜΟ, όπως 
αναθεωρήθηκε το 1991. Αυτή η αναθεώρηση εισήγα- 
γε διατάξεις που βασίζονται στις απαιτήσεις για το 
ΘΜΩ33. Όλες οι απαιτήσεις για το ΘΜΩ33 πρέπει, 
κατά γενικό κανόνα, να ικανοποιούνται. Εντούτοις, για 
τις μονάδες γεωτρήσεων η απαίτηση για πρόσθετο 
εξοπλισμό μπορεί να θεωρηθεί ότι εκπληρώνεται εάν 
η εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών συμμορφώνεται με 
τον κανονισμό 11.5.2 του κώδικα ΜΟΩΨ ως εξής: 

.1 Κάθε μονάδα όταν είναι στάσιμη στον τόπο εργασίας 
της, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών γεώτρησης, 
θα πρέπει να συμμορφούται με όλες τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο κεφάλαιο IV της Δ.Σ. 3ΌΕΑ3,1974, όπως 
τροποποιήθηκε, οι οποίες εφαρμόζονται στα πλοία που 
ταξιδεύουν στην ίδια θαλάσσια περιοχή. 

.2 Λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς τύπους 
ατυχημάτων που μπορούν να συμβούν στις μονάδες 
ΜΟΩΙΙ, ο πρόσθετος ραδιοεξοπλισμός πρέπει να εγκα¬ 
θίσταται σε ένα δωμάτιο ή θέση, που μπορεί να είναι η 
γέφυρα ή το δωμάτιο ελέγχου έκτακτης ανάγκης, ευρι¬ 
σκόμενο όσο είναι πρακτικό μακρύτερα από το ραδιοε- 
ξοπλισμό που εγκαθίσταται σύμφωνα με την παράγρα¬ 
φο 11.5.1, έτσι ώστε ένα απλό ατύχημα σε οποιοδήποτε 
τμήμα του ΜΟΩΨ να μην μπορεί να στερήσει το ΜΟΩΨ 
από όλες τις εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνιών. 

.3 Ο πρόσθετος ραδιοεξοπλισμός πρέπει να συμμορ- 
φούται με τους ακόλουθους κανονισμούς των τροπο¬ 
ποιήσεων 1988 της Δ.Σ. 3ΌΙ-Α3 για ΜΟΩΨδ που εκτε- 
λούν γεωτρήσεις σε: 

.1 Θαλάσσια περιοχή Α1, ο εξοπλισμός που ορίζεται 
στον κανονισμό ΙΝ//7.1.1 
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.2 Θαλάσσια περιοχή Α2, ο εξοπλισμός που ορίζεται 
από τους κανονισμούς ΐν/7.1.1 και ΐν/9.1.1 

.3 Θαλάσσια περιοχή Α3, ο εξοπλισμός που ορίζεται 
και από τους κανονισμούς ΙΝ//7.1.1 και ΐν/10.1.1, και ΐν/10.2 
ή εναλλακτικά, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς 
ΐν/7.1.1 και 10.2.1 και 

.4 Θαλάσσια περιοχή Α4, ο εξοπλισμός που ορίζεται 
από τους κανονισμούς ΐν/7.1.1 και ΐν/10.2.1. 

4. Εάν το επίπεδο ακουστικού θορύβου σε ένα δωμά¬ 
τιο που είναι εγκαταστημένες οι μονάδες ελέγχου του 
ραδιοεξοπλισμού είναι πολύ υψηλό ή θα μπορούσε να 
είναι πολύ υψηλό, ιδιαίτερα υπό συνθήκες λειτουργίας, 
που θα μπορούσε να ενοχλεί ή να αποτρέπει την κατάλ¬ 
ληλη χρήση του ραδιοεξοπλισμού, πρέπει να παρέχεται 
επαρκής προστασία κατά του θορύβου με μηχανικά ή 
άλλα μέσα, σε συνδυασμό με τα όργανα ελέγχου της 
λειτουργίας του ραδιοεξοπλισμού. 

Σημείωση: - Όλες οι απαιτήσεις των τροποποιήσεων 
1988 του κεφαλαίου IV της Δ.Σ. 5ΘΙΑ31988 που αναφέ- 
ρονται στον όρο “από τη θέση από την οποία κανονικά 
πλοηγείται το πλοίο” πρέπει να εφαρμόζονται υπό την 


έννοια “από μια θέση (ή από τις θέσεις), η οποία είναι 
συνεχώς επανδρωμένη και από την οποία ελέγχεται 
το ΜΟΟϋ”. Η φυλακή με Θ5Θ και σε άλλους διαύλους 
έκτακτης ανάγκης και κλήσης πρέπει να τηρείται από 
θέση που είναι συνεχώς επανδρωμένη. Η φυλακή και η 
λειτουργία όλου του ραδιοεξοπλισμού που απαιτείται 
επί του ΜΟϋΙΙ πρέπει να διενεργείται από πρόσωπο που 
είναι κάτοχος πιστοποιητικού Γενικού χειριστού ΘΜΘ33 
(ΘΟ) ή πιστοποιητικού περιορισμένου χειριστού ΘΜ033 
(ΒΟΘ) (εάν η εγκατάσταση είναι μόνο Α1). 

Αρθρο δεύτερο 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί¬ 
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 8 Αυγούστου 2006 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210)413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

(2810)300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510)47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 ευτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 βυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 ευΐΌ ανά σελίδα. 

Σε μορφή ϋϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευπο 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β' 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ' 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή εύ-Γοσι από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 βυΐΌ προσαυξανόμενη κατά 1 βυτο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή εό-ΓΟΓη δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 βυτο ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά : 210 - 4071010, (οχ: 210 - 4071010 ίπΙβΓΠβΙ: ύηρ://«/ν™.βΙ.(||·. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή_Από το ΙπΙοτπβΙ 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ’ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α’), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


• Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 αυΐΌ, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 βυτο ανά έτος παλαιΰτητας και ανά τεύχος. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεταιή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ϊηΐβπτβΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α απά την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00" έως 13.00 



* Ο 2 Ο 1 44603 10060036* 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΕΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ://νννννν·6ΐ·ηΓ - Ε-ιπώΙ: ΜίΙιιη35ίίηψίί.ί|Γ 

















